1, Silicoză [cunukosuc; silicose; Silikosis; sili- 
cosis; szilikózis]: Boală cauzată de inhalarea și 
fixarea pe mucoasa interioară a căilor respiratorii 
(trahee, bronhii, bronhiole și alveole pulmonare), 
a pulberii de roce bogate în silice liberă sau în 
silicați (sericit, asbest, etc.). Leziunile mucoasei 
pulmonare ar fi provocate, după unii cercetători, de 
acțiunea nocivă a bioxidului de siliciu, care s'ar 
disolva în lichidul secretat de mucoasă; după alții, 
de acțiunea mecanică de găurire, prin pălrunderea 
particulelor aciculare de silice sau de silicați în 
țesutul celular al mucoasei, iar după alții, de canti- 
tatea de pulbere depusă pe mucoasă, E o boală 
care predispune la contractarea tuberculozei, 

Ca mijloace preventive se folosesc: evitarea 
producerii de praf de silice, respectiv de silicați, 
prin umidificare, captare, etc., iar ca tratament 
profilactic și terapeutic, aluminiumterapia (inha- 
larea unei mici cantități de pulbere fină de alu- 
miniu sau de hidrat de aluminiu), 


2. Silicuă [crpyuok; silique; Schote; silique; 
bec6]. Bot.: Fruct bicarpelar, de tipul capsulei, 
uscat, alungit, dehiscent, cu un fals perete membra- 
nos despărțitor şi deschizându-se de jos în sus 
prin două valve, caracteristic familiei cruciferelor. 
Exemple: fructul verzei (Brassica oleracea L.), 
al micșunelei (Cheiranthus Cheiri L.), al micsan- 
drei (Matthiola incana (L.) R. Brown), al hreanului 
(Cochlearia armoracia L.), etc. 

3 Siliculă [crpyuok; silicule; Schâtchen, kleine 
Schöte; silicle; becâke]. Bot.: Silicuă a cărei lun- 
gime nu depășește cu mult lățimea. Exemple: 
silicua traistei ciobanului (Capsella bursa pas- 
toris L.), a urdei vacii (Lepidium draba L.), a 
năsturelului (Nasturtium officinale R. Brown), etc. 

+ Silimanit [cunnumanur; sillimanite, fibrolite; 
Sillimanit, Faserkiesel, Fibrolith; sillimanite, fibrolite; 
szillimanit, fibrolit]. Mineral.: Al,SiOs. Silicat de 
aluminiu anhidru, cristalizat în sistemul rombic. Se 
prezintă compact, în agregate fibroradiare sau ca 
incluziuni aciculare în cuarț, în feldspat, etc. Are 
coloare gălbuie, cu luciu sticlos, duritatea 6:-:7 și gr. 
sp. 3,2, E un mineral accesoriu în șisturi cristaline 
catazonale și în roce de contact eruptiv. Se între- 
buințează în ceramică, 

5 Silit. V. Silită, 

6. Silită [rapGopyuA; silite; Silit; silite; szilit]. 
Tehn.: Carbură de siliciu (carborundum) concre- 
ționată în piese cu forme adecvate (de ex. bas- 
toane), pentru a se folosi ca rezistență electrică, 
sau drept corp de încălzire în cuptoarele electrice, 
Volumul rezistențelor de silită e cca 1/4 din cel 
al rezistențelor metalice pentru o aceeași tensiune 
şi putere. Sin. Silit. 

7. Silitră [cenn'rpa; salpêtre; Salpeter; saltpetre, 
nitre; salétrom]. Gen.: Nume comun pentru azo- 
tatul de potasiu, folosit ca îngrășământ agricol și 
ca antiseptic în industria conservelor alimentare. 
Sin. Salpetru de potasiu (v. Salpetru), s 

s. Silman, oțel ~. Metl.: Oțel cu 2,1% siliciu, 
0,85% mangan, 0,3% vanadiu, 0,25% crom şi 
0,55% carbon. 


135 


9 Siloz [cuunoc, xpannuarmre; silo; Getrei- 
despeicher, Silo; silo; sil6, tároló, magtár], Cs.: 
1. Depozit de dimensiuni mari, pentru păstrarea 
materialelor pulverulente sau granulare (cereale, 
ciment, cărbuni, minereu, etc.), echipat cu insta- 
laţii de uscare, de transport, etc. 


După modul cum se așază materialele, se deo- 
sebesc silozuri etajate și silozuri celulare. În silo- 
zurile etajate, spațiul de depozitare nu e com- 
partimentat prin pereţi verticali, compartimentele 
unui siloz ocupând un etaj întreg. Produsele 
(dacă sunt cereale) se așază pe înălțimea pre- 
scrisă. Planul de alunecare a materialelor depo- 
zitate intersectează suprafaţa liberă a materia- 
lului. În silozurile celulare, spaţiul de depo- 
zitare e compartimentat, prin pereţi verticali, în 
celule de diferite forme (pătrate, hexagonale, 
circulare). Materialul se depozitează pe înălțime 
mare, planul de alunecare intersectând, în acest 
caz, pereţii opuși ai celulelor (v. fig. 1). 

Un siloz, fie etajat, fie ce- 
lular, e format din trei părți 
principale: partea inferioară 
(de rezemare), partea de 
mijloc sau depozitul pro- 
priu zis, și partea supe- 
rioară, în încăperile căreia 
sunt montate anumite insta- 
laţii. Partea inferioară a si- 
lozului, cuprinsă între rea- 
zemele construcției, se folo- 
sește pentru utilajul de trans- 
port din exterior și pentru 
pâlniile de descărcare a ham- 
barelor și a celulelor. În par- 
tea superioară se montează 
utilajul de transport pe ori- 
zontală, cu ajutorul căruia ” 
se distribue materialul în camerele de depozitare 
(hambare). De o parte a silozului se prevede un 
turn care servește la comunicarea părții inferioare 
cu partea superioară și în care sunt instalaţiile 
de transport pe verticală. Înălţimea pereților ca- 
merelor de depozitare ale silozurilor etajate e 
determinată de limita intersecţiunii planului de 


1. Siloz celular, 
a) plan de alunecare. 


Il, Siloz pentru minereu. 


alunecare a materialului însilozat, cu marginea 
superioară a peretelui opus. 

Fundul silozului se construește astfel, încât să 
asigure, la golire, continuitatea mișcării mate- 
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rialului. La silozurile etajate, fundul silozului e | Forma silozului depinde de natura materialului 


format din pâlnii cari se manevrează, la partea | însilozat. De exemplu, fig. II reprezintă un siloz 
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IV. Siloz celular pentru cereale. 


etajat pentru minereu; partea superioară trebue 
alcătuită astfel, încât să poată intra în ea, spre 
descărcare directă, vagonetele cu minereu. Silo- 
zurile pentru sare se construesc, de asemenea, eta- 


inferioară, cu ajutorul unor vane. Din siloz, mate- 
rialul se încarcă direct în vehicule. Pâlnia are 
forma unui trunchiu de piramidă răsturnat, cu cel 
puțin patru plane de alunecare. 


jate. Din cauza higroscopicității se formează bulgări 
şi descărcarea nu se poate face prin pâlnii, trebuind 
să se prevadă transportoare cu cupe. 

Dimensionarea silozurilor se face în funcțiune 
de presiunea materialului pe pereți și pe fund. 

Fig. III reprezintă un siloz pentru cărbune. Pentru 
securitate la incendiu, astfel de silozuri se fac celu- 
lare. Înălțimea stratului de depozitare nu trebue 
să depășească 6 m, pentru a evita autoinflamarea. 

Silozurile pentru cereale (v. fig. IV) au înălțimi 
mari (25-::35 m). Materialele însilozate trebue să 
fie perfect uscate; în acest scop, silozul are și o 
uscătorie. Pentru ca materialele să nu se încingă, 
ele sunt deplasate dintr'o celulă în alta. 

Pentru înălțimi mari de depozitare sunt mult 
mai economice silozurile celulare. 

— 2. Depozit de dimensiuni mari, pentru păs- 
trarea produselor agricole (cereale, leguminoase, 
furaje, fructe, etc.). După materialul însilozat, se 
deosebesc numeroase tipuri de silozuri. 

Silozurile pentru cereale pot fi subterane, 
semiingropate și terestre; silozurile semiingro- 
pate și cele 
terestre pot fi: 
magazii ne- 
compartimen - 
tate, magazii 
compartimen- 
tate, celulare 
(v.sub Siloz 1), 
etajate (v. sub 
Siloz 1), silo- 
zuri pentru fu- 
raje concen- 
trate, silozuri 
pentru porumb 
cu știuleți (pă- 
tule). Silozurile subterane sunt gropi făcute 'în 
pământ, cu pardoseala tratată special, cu acoperiș 
şi coșuri de ventilaţie; încărcarea se face prin trape, 
iar descărcarea, fie prin aceleași trape, fie printr'un 
culoar interior, pe care intră vehiculul în care se 
încarcă cerealele (v. fig. V). Magaziile propriu 
zise (hambarele), necompartimentate, se execută 


V. Siloz subteran de cereale (secţiune). 

1) nivelul pământului;t2) umplutură; 3) îm- 

pletitură de nulele cu argilă, pentru sus- 

ținerea umpluturii; 4) pardoseală de lut 

cu pari și lapte de var; 5) învelitoare de 
carton asfaltat, 


VI. Magazie de cereale (secţiune transversală). 
1) pardoseală de asfalt pe un strat de betcn; 2) învelitoare 
de carton asfaltat; 3) nivelul cerealelor. 


din lemn sau din zidărie (v. fig. VI). Magaziile 
(hambarele) compartimentate au pereţi exteriori 
cari servesc drept pereți și la compartimente (când 
sunt folosite pentru cereale) sau, între peretele 
exterior și peretele compartimentului, se iasă un 
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culoar de 70-::80 cm (la magaziile pentru seminţe). 
În interior, între compartimente se prevăd culoare 
de circulaţie. Manevrarea cerealelor se face ma- 
nual sau cel mult cu un transportor cu bandă.— 


Silozurile pentru furaje concentrate sunt magazii 
în cari se depozitează grăunțele, șroturile, etc., pre- 
văzându-se o cameră specială pentru prepara- 
rea furajului (v. fig. VII). 

Silozurile pentru 
porumb în știuleţi 
(pătulele) sunt ne- 
compartimentate, 
Distanţa dintre pe: 
reți nu trebue să 
depășească anu- 
mite limite, pentru 
ca apa conținută 
în boabe să se 
poată evapora în 
bune condițiuni (v. 
fig. VIII). 

Silozurile pentru 
legume pot fi ame- 
najate pentru car- 
tofi (v. fig. 1X) și 
sfeclă, gulii, ridichi, 
pentru rădăcinoa- 
se, pentru varză, ceapă, arpagic, etc. Ele sunt 


VII. Planulunui depozit de furaje con- 
centrate, 

a) cameră pentru prelucrarea furaje- 

lor; b) compartimente; c) coridor şk 

încăpere pentru lopătare; 1) sdrobi- 

toare de șroturi; 2) moară de uruială; 

3) cântar; 4) canale de ventilaţie sub 
pardoseală, 


de două tipuri: nepermanente și permanente. Unele 


' i i i 
' H 1 
ce că 


J 


VIII. Secţiune transversală printr'un siloz de porumb. 


sunt stive de legume, acoperite cu paie şi 
cu pământ și pot fi, fie la suprafața pământului, 
fie îngropate, cu profil triunghiular sau trape- 
zoidal, pentru săpătura executată; stratul de 
pământ cu care se acopere e suficient de gros 
ca să împiedece înghețul; aerisirea se face prin 
coșuri verticale, cari comunică cu un șanț orizontal 
de ventilație; acesta străbate întregul siloz. Între 
straturile de rădăcinoase se așlerne un strat de 
nisip uscat. Alte silozuri se fac tot în gropi, însă 
cu pereţi de zidărie și cu acoperiș; legumele se 
depozitează în compartimente de lemn; se prevede 
o cameră de încălzire; temperatura de păstrare 
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este de +1,5° până la +3, Silozurile per- 


manente pentru' morcovi, pătrunjel, țelină (mate- 


IX. Planul unui siloz de cartofi, 
:a) compartimente; b) încăpere pentru ambalaje, scule; c) ca- 
meră peniru sobă. 


X. Secţiune printr'un siloz pentru morcovi, țelină, pătrunjel. 


riale cari nu se pot depozita în stive mai 
înalte decât 50:::80 m), se prevăd cu stelaje pe cari 
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XI. Siloz pentru varză, 


a) plan; b) secțiune transversală; 1) cameră de încălzire; 

2) stelaje; 3) cameră de păstrare provizorie; 4) cameră pentru 

scule, ambalaje; 5) coşuri de ventilație; 6) canale pentru 
aer; 7) luminător, 


se depozitează materialul (v, fig. X). Silozurile 
pentru varză sunt, de regulă, semiingropate. Varza 
se așază în rafturi speciale. Se prevăd camere 
de încălzire. Intrarea aerului curat, pentru venti- 
laţie, se face prin canale speciale, iar evacuarea, 
pe coșuri de ventilație (v. fig. XI). Silozurile 
pentru ceapă servesc la depozitarea cepei de con- 
sum și a celei de sămânță; ea se păstrează pe 
stelaje. Silozul are uscătorie, cameră de încălzire 
cu un canal orizontal de fum, care trece prin 
uscătorie. Temperatura de păstrare e cuprinsă 
între +3" și +5", Ventilaţia se face prin canale 
de aer şi coșuri de ventilație. Se prevăd două 
sobe. Silozurile pentru arpagic se deosebesc 
de cele pentru ceapă prin faptul că au canale 
orizontale de fum, cari trec pe sub toate stelajele. 


XII. Groapă de furaje murate, 
1) pământ; 2) lut; 3) frunze uscate; 4) nivelul apelor subte- 
rane; 5) tencuială de lut; 6) acoperiș de paie sau de stuf; 7) um- 
plutură de pământ. 


În primele 20-::30 de zile se usucă cu o tem- 
peratură de +30.::35, iar apoi se menține tempera- 
tura între +14 şi +18°. Ventilarea se face 
prin canale de aer și 
coșuri de ventilație.— 
Silozurile pentru fu: 
raje murate servesc 
la păstrarea masei 
verzi furajere sau 
a nutreţurilor sucu- 
lente. La  însilozarea 
furajelor, acestea tre- 
bue să lie iocate 
mărunt și să fie înde- 
sate bine, astfel încât 
aerul să nu pătrundă 3 
în masa de furaj, Ele- 
mentul de conservare 
e acidul lactic, produs 
de bacteriile anae- 
robe din zahărul con- 
ținut în materialul însi- 
lozat. Silozurile primi- 
tive de furaje sunt 
șanțuri pregătite spe- 
cial, cu o învelitoare 
de paie sau de stuf b 
(v. fig. XII). Pentru xil. Siloz pentru furaje murate. 
cantități mari de furaje a) secţiune; b) plan. 
se folosesc silozuri- 
turn. Acestea se execută, fie dintr'un schelet de 
lemn, căptușit cu scânduri, fie din beton armat, 


SSS 
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monolit sau prefabricat, fie din zidărie de cără- 
midă. Pe înălțime se lasă, din loc în loc, mici uși 
pentru încărcare și descărcare (v. fig. XIII). 


+, Siloz [CHJIOCOBAHHbIe Kopnenulombi; silo; 
Erdmiete; clamp root crops; fâldverem]. 3. Gen.: 
Loc de depozitare a legumelor rădăcinoase, 
în care acestea sunt depuse direct pe pământ 
sau într'un șanț, acoperite cu un strat izolant de 
paie și pământ. Legumele astfel însilozate se 
pot păstra în cursul iernii, până în primăvară. 

Silozul trebue să fie impermeabil pentru apă, 
să nu permită pătrunderea luminii, să menţină 
o temperatură joasă și constantă, și să nu păs- 
treze apă. 


2. Siloz de stingere [racurebnaa ama; silo- 
éteignoir; Lâschsilo; slaking-silo; oltâsil6]. Cs.: 
Siloz în care se păstrează, până la stingerea va- 
rului, amestecul de nisip, var nestins și apă, între- 
buințat la fabricarea cărămizilor silico-calcaroase. 


3. Silumin [cunymun; alpax, silumin; Silumin; 
alpax, silumin; szilumin]. Metl.: Aliaj tehnic de 
aluminiu cu 11-::44% siliciu. Se toarnă foarte 
bine, are contracțiune și porozitate mici, e fluid 
şi umple bine forma, având caracteristice mecanice 
superioare celor ale aluminiului (duritate Rockwell B 
50:::70, rezistența la rupere ~ 20 kg/mm? și 
alungirea  5:::10%). Aceste calităţi se obțin 
prin modificarea aliajului înainte de turnare. Modi- 
ficarea se obține adăugindu-i în stare lichidă, 
fie aproximativ 0,1% sodiu metalic, fie fluorură de 
sodiu în cantităţi echivalente, ceea ce provoacă 
o fărâmițare a structurii, astfel încât eutecticul 
poate fi considerat ca format din siliciu răspândit 
în aluminiu aproape pur. Se întrebuințează la 
turnarea unor piese, ca: motoare pentru aviație 
şi marină, corpuri de pompe, armaturi, etc. 


Se întrebuințează și siluminuri sărace, adică aliaje 
cu un conținut în siliciu mai mic (56%). Acestea 
sunt calitativ inferioare siluminurilor normale. 


4. Siluminit: |zolant electric, constituit din 75% 
material de bază (asbest, silicat de calciu și 
silicat de aluminiu), și gudron, ca liant. (N. D.). 


5. Silurian [cuiypnicrnă nepuom; silurien; 
Silur; Silurian system, Silurique; sziluriân]. Geol.: 
A doua perioadă a erei paleozoice (v. tabloul 
sub Geologice, subdiviziuni ~). Sistemul de 
strate cari aparțin Silurianului. începe cu primul 
orizont în care apare graptolitul Dictyonema fla- 
belliforma și ține până la dispariţia totală a 
graptoliților. 

Din punctul de vedere paleontologic, pe lângă 
graptoliți (Dictyonema, Diplograptus, Monograptus, 
Rastrites, cari sunt fosile caracteristice numai 
pentru Silurian), se întâlnesc ca forme caracte- 
ristice și coralieri tabulați (genurile Halysites și 
Favosites), tetracoralieri (Cysthophyllum, Gonio- 
phyllum, Gatoxonia), echinoderme (reprezentate 
prin forme vechi, dispărute, de Blastoidee și Cysto- 
idee, Paleoechinide, etc,), brahiopode (Stropho- 
mena), cefalopode, caracterizate în special prin des- 
voltarea mare a nautiloideelor (Orthocers, Gom- 
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phoceras, Cyrtoceras, Phragmoceras, etc.), cum și 
primele amonoidee (cu genul Agoniatites) și tri- 
lobiţii, cari ajung la apogeul desvoltării (cu ge- 
nurile Trinucleus, Calymene, llaenus, Phacops). 

În Silurian apar primele vertebrate, reprezen- 
tate prin peștii placodermi (Pteraspis, Cephalaspis, 
etc.). 

Primele plante continentale apar în partea supe- 
rioară a Silurianului. 


La sfârșitul Silurianului s'a ridicat sistemul muntos 
Caledonian, ale cărui resturi se găsesc de-a-lungul 
coastei scandinave și în Scoția. Silurianul e bine 
raprezentat de-a-lungul munților Urali, unde gro- 
simea depozitelor respective depășește 3000 m. 


În ţara noastră, depozitele siluriene se găsesc 
în fundamentul Podișului Moldovei și Silurianul e 
reprezentat, probabil, prin șisturile verzi din Do- 
brogea. 


s. Silvă, Silv.: Unitate de măsură convențio- 
nală, folosită în amenajament pentru măsurarea 
volumului arborilor în picioare și reprezentând 
un metru cub în măsura în care un metru cub de 
lemn în picioare corespunde unui metru cub de 
lemn doborit. Volumul în silve se determină 
măsurând diametrul arborilor la 1,30 m dela 
teren și citind volumul arborelui în silve, dat de 
un tablou numit „tarif unic de amenajament“, 
care are diametrul ca singură intrare și e con- 
struit pe baza experiențelor locale, prin măsu- 
rarea volumului lemnului doborit. 

Trecerea dela volumul în silve la volumul în 
metri cubi se face înmulțind pe cel dintâi cu 
un factor de conversiune, determinat, de ase- 
menea, experimental. 


7. Silvanit [cumbBanur; sylvanite; Sylvanit, 
Schrifterz, Schriftiellur; sylvanite; szilvânit]. Mineral.: 
(Au, Ag) Te, Telurură de aur și de argint, care 
conține 28,5-29,8% aur, 11:13% argint şi 56:::61% 
telur. Are coloare albă-cenușie, cu urma cenușie 
deschisă, duritatea 1,5--:2 și gr. sp. 8:::8,3. Crista- 
lizează în sistemul monoclinic, prezentându-se în 
grupuri de cristale turtite, cu aspect caracteristic; 
se găsește în filoane metalifere de origine hidro- 
termală, însoțit de aur nativ, de pirite și de 
alte telururi de aur. 


e. Silvică, cultură ~ [neconacaatqenne; cul- 
ture forestière; Forsibau; forest culture; erdészet]. 
Silv.: Suprafaţă de teren acoperită cu specii fo- 
restiere, cultivate atât în vederea obținerii ma- 
terialului de împădurit (pepiniere), cât și în ve- 
derea creării directe a unei păduri. 

9. ~, gospodărie ~ [Jlecuoe XOBAICTBO; 
exploitation forestière; Forstwirtschaft; forest ma- 
nagement; erdâgazdasâg]: Ansamblu de activități 
cuprinzând cultura, refacerea și crearea de păduri, 
evidența, amenajarea și evaluarea fondului fores- 
tier al țării, măsurile tehnice necesare sporirii 
producţiei specifice a pădurilor, paza și protec- 
țiunea patrimoniului forestier, măsurile pentru 
asigurarea unui sisiem corect de recoltare și de 
folosire efectivă a produselor pădurii. 
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1. Silvicultură [necoBoACTBO; sylviculture; Forst- 
wissenschaft; sylviculture; erdeszet]. Gen.: Ştiinţă 
care se ocupă cu studiul biologiei arboretelor și 
al sistemelor de creare și de conducere a aces- 
tora, cu organizarea producţiei forestiere și cu 
elaborarea sistemelor de tăieri. 

Obiectul de studiu al silviculturii e pădurea, o aso- 
ciație dinamică de organisme sub forma unui mare 
număr de arbori interdependenți din punctul de 
vedere biologic, care influențează, la rândul ei, 
mediul în care trăiește, și care face parte, de 
asemenea, din pădure. Aceasta e formată din toate 
organismele vii cari trăiesc împreună: arbori, ar- 
buști, subarbuști, ierburi, animale, insecte, cum și 
flora și fauna microorganismelor din sol. 

Elementele cari condiţionează formarea pădurii 
sunt într'o continuă desvoltare, și relațiile de 
interdependenţă, într'o continuă prefacere; în an- 
samblul factorilor interdependenți, unii dintre aceș- 
tia lucrează în interiorul pădurii, alții în exte- 
riorul acesteia (factori de mediu), iar rezultantele 
acestor două grupuri, între ele. În ce privește 
compoziția, forma și structura, diversele tipuri de 
pădure sunt caracterizate prin repartiția lor geogra- 
fică. 

Forma exterioară a arborilor pădurii și calităţile 
lor tehnologice se deosebesc de cele ale ar- 
borilor izolaţi. Influența arboretului pădurii asu- 
pra mediului ei e atât de mare, încât, în multe 
tipuri de pădure, semințișul prin care se asigură 
regenerarea pădurii nu s'ar mai putea desvolta, 
în prima sa tinerețe, în alte condițiuni de mediu 
decât în cele create de arboret. 

Pădurea se cultivă în scopul obţinerii de dife- 
rite produse (lemn, coajă, flori, fructe, vânat, etc.), 
cum şi pentru obținerea de diferite servicii ca, 
de exemplu, protecțiunea solului contra eroziunii 
eoliene sau de către apele din precipitaţii atmo- 
sferice; regularizarea debitelor cursurilor de ape; 
fixarea solurilor fugitive; protejarea terenurilor fer- 
tile, prin împiedecarea eroziunii în terenurile de- 
gradate; crearea de zone reci in stratele de aer 
de deasupra ei, prin reținerea radiaţiilor solare în 
coronamentul arborilor şi prin mărirea umezelii 
atmosferice prin transpirația frunzelor; reducerea 
vitesei vânturilor și atenuarea temperaturilor ex- 
treme, cari contribue la îndulcirea climatului; pro- 
tejarea culturilor agricole contra uscăciunii în re- 
giunile secetoase; protejarea căilor de comunicație 
contra înzăpezirilor; asanarea atmosferei prin con- 
sumul unei mari cantități de bioxid de carbon; 
înfrumusețarea peizajului. Producţia pădurilor de- 
pinde de suprafața păduroasă, de fertilitatea so- 
lului și de modul de tratare a pădurilor cultivate. 
Silvicultura urmărește crearea de păduri formate 
din arborete adecvate solului și condiţiunilor clima- 
tice locale, mărirea volumului de lemn obținut la 
hectar, scurtarea ciclului de formare a lemnului 
pentru diferite utilizări, și conducerea arboretului 
în timpul ciclului de creștere, astfel încât să se 
obțină sortimente de lemn dintre cele mai valoroase, 
de dimensiuni cât mai mari și sub o formă care 
să permită valorificarea lui cu minimul de pierderi. 


Durata ciclului de creștere a arborilor fiind de 
decenii sau chiar de secole, modul de organizare 
a ciclurilor de producţie, metodele de lucru și 
natura cercetărilor și a experimentărilor întreprinse 
în Silvicultură se deosebesc de cele din științele 
agricole, apropiindu-se de cele ale Pomiculturii, 
dar diferenţiindu-se de acestea prin obiectul cultu- 
rii și prin modul de tratare a indivizilor cari 
constitue obiectul culturii (fiindcă Silvicultura lu- 
crează cu asociaţii de arbori, iar Pomicultura, cu 
arbori individuali). 

Silvicultura a fost împ 5rţită, în ultimul timp, în două 
discipline: studiul pădurii și tehnica culturii pă- 
durilor. Studiul pădurii consistă în cercetarea teo- 
retică a tuturor factorilor cari condiționează for- 
marea și corelația pădurilor, iar tehnica culturii 
pădurilor se ocupă de tehnica creării și a conducerii 
arboretelor, în conformitate cu legile de desvol- 
tare generală a arboretului, în cadrul mediului 
în care trăieşte, 

O particularitate a Silviculturii consistă în faptul 
că factorii cari au influență asupra pădurii sunt 
fenomene de masă, astfel încât aceasta folosește, în 
mare măsură, ca metode de lucru, experimen- 
tarea în natură și observația, alături de metoda 
analitică de laborator, practicată în mic și refe- 
rindu-se la fenomene cari se referă la indivizii 
obiectului de studiu. 

Pădurea se întinde pe suprafețe mari, cari pre- 
zintă ele însele variaţii în raport cu latitudinea, 
altitudinea, gradul de continentelism, topografia 
regiunii, panta, expoziția, orografia, etc. În Silvi- 
cultură, activitatea se desfășură pe terenurile 
cele mai accidentate și puțin accesibile mijloa- 
celor comune de locomoțiune, ceea ce influen- 
țează întreaga factură a uneltelor și a instalaţiilor 
de lucru. 

=. Silvin [CHJIbÞBHH; sylvine; Sylvin; sylvine; 
szilvin]. Mineral.: KCI. Clorură de potasiu, crista- 
lizată în sistemul cubic, în cuburi asociate cu 
octaedre. E incolor sau colorat diferit, mai ales în 
roșu, prin hematit. Are luciu sticlos, clivaj perfect, 
duritatea 2 și gr. sp. 1,9:::2. Apare rar între mine- 
ralele fumeroliene și, asociat cu sarea, în zăcă- 
mintele sedimentare, prin cristalizare din soluții 
marine reziduale. Amestecul de silvin cu sare 
gemă se numește silvinit (v.). Silvinul e un mi- 
nereu de potasiu. 

s. Silvinit [CHJIbBHHHT; sylvinite; Sylvinit; syl- 
vinite; szilvinit]. Mineral.: Amestec de silvin cu 
sare gemă, care se găsește în unele zăcăminte 
de săruri de potasiu. E folosit ca îngrășământ 
potasic, care conține 12:::180/0 K,O. 


4 Silvostepă [necocrenb; sylvosteppe; Sylvo- 
steppe; sylvosteppe; szilvosztep]. Geogr.: Zona de 
trecere dela stepă la pădure, caracter'zată printr'o 
pădure cu arbori rari, printre cari predomină cver- 
cineele, alături de o vegetaţie de ierburi. Clima 
acestei zone, de asemenea de transiție, e semi- 
umedă, cu o perioadă de uscăciune în timpul verii. 

Solurile cari apar în silvostepă sunt cerno- 
ziomurile degradate (levigate). 


1, Silvotehnică |rexuuna necnoro XO3AĞCTBA; 
technique forestiăre; Forsttechnik; forest technics; 
erdeszeti technika]. Silv.: Ansamblu de metode 
și procedee prin cari se pun în practică, pe scară 
de producţie, rezultatele obținute de știința sil- 
vică, în vederea realizării obiectivelor economiei 
forestiere. 


2. Sima, zona ~ [3ona cHMa; sima-zone; 
Sima-Zone; sima-zone; szima-zona]. Geol.: Zona 
inferioară a scoarței Pământului, situată sub scoarța 
de Sial şi formată din silicați săraci în aluminiu, 
însă bogați în magneziu. 

Învelișul de Sima se găsește în scoarță între 
adâncimile medii de 120 și 1200 km. Densitatea 
medie a Simei e cuprinsă între 3,6 şi 4, 


s. Simbioză [cumGno3; symbiose; Symbiose; 
symbiosis; szimbiozis]. Biol.: Asociaţie între două 
vieţuitoare de specii diferite, fiecare parazitând 
pe cealaltă, și din care ambele trag foloase. 

Relațiile dintre simbionţi nu sunt aceleași dela 
început, ci fiecare individ e exploatat, pe rând, 
de celălalt; ele se stabilizează în cele din urmă, 
cei doi parteneri adaptându-se unul celuilalt. 


Un caz tipic de simbioză se întâlneşte la bac- 
teriile nitrifiante (Rhizobium leguminosarum), cari 
trăiesc pe rădăcinile plantelor din familia legumi- 
noaselor (de ex. pe soia, pe mazăre, trifoiu, etc.), 
Aceste bacterii, atrase de substanțele zaharate din 
rădăcinile plantelor de soia, atacă aceste rădăcini, 
ca paraziţii. Rădăcinile plantelor reacționează prin 
formarea de nodozităţi, în interiorul cărora trăiesc 
bacteriile. La început, bacteriile stânjenesc desvol- 
tarea plantei prin folosirea zaharurilor din tesu- 
turile rădăcinilor. Mai târziu, însă, începând cu 
perioada de înflorire și de fructificaţie, când planta 
de soia are multă nevoie de azot, ea își procură 
acest azot din substanţele albuminoide acumulate 
în corpul bacteriilor. Relaţiile de convieţuire din- 
tre bacteriile nitrifiante și rădăcinile plantelor de 
soia sunt deci relații de exploatare mutuală. Alte 
exemple de simbioză sunt lichenii (plante rezul- 
tate din conviețuirea dintre o algă verde sau al- 
bastră şi o ciupercă din clasa ascomicetelor sau 
a basidiomicetelor) și micorhizele (simbioză între 
rădăcinile diferitelor plante superioare și unele 
ciuperci, de exemplu între rădăcinile orhideelor 
și ciuperca Rhizoctonia, sau între diferiţii arbori 
de pădure și unele ciuperci din clasa basidio- 
micetelor), 


4. Simbirskian [cumGupcrnii (Gappemckuii) 
Apyc; symbirskien; Symbirskian; Simbirskian; szim- 
birszkiân]. Geol.: Etajul Barremian în URSS, în 
regiunea cuprinsă între Peciora-Simbirsk-Moscova- 
Crimeea și Caucaz, Simbirskianul e reprezentat, 
la Simbirsk, prin argile negre în cari abundă amo- 
niti din genul Simbirskites. 


s Simbol [cHMBOJ; symbole; Zeichen, Sinn- 
bild, Symbol; symbol; szimbolum, jel]. Gen.: Semn 
care reprezintă ceva diferit de el însuși, fie pe 
baza unei convențiuni naturale sau generale, 
fie pe baza unei corespondențe analogice. 
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Simbolul se deosebeşte de imagine prin faptul 
că asemănarea dintre el și ceea ce reprezintă nu 
e esenţială sau nu e posibilă, 

În Ştiinţă și în Tehnică se folosesc multe sim- 
boluri grafice şi, în special, literale. Simbolurile 
pot reprezenta obiecte, concepte, mărimi, ope- 
rațiuni, etc. Exemple: Cifrele sunt simbolurile gra- 
fice ale numerelor; literele sunt simbolurile grafice 
ale sunetelor articulate; simbolurile matematice 
(+, — X: i, f, etc.) sunt simbolurile grafice ale 
operațiunilor matematice; simbolurile chimice sunt 
simbolurile literale ale elementelor chimice, con- 
stituite, de obiceiu, din inițiala numelui latin al 
elementului, urmată eventual de o altă literă a 
numelui; literele drepte cari urmează după va- 
lorile numerice sunt simbolurile literale ale uni- 
tăţilor de măsură; literele cursive sunt simbolurile 
literale ale mărimilor, etc. Simbolurile grafice ale 
obiectelor păstrează anumite trăsături generale ale 
lor. De exemplu, simbolul grafic al unui conden- 
sator electric = păstrează caracteristica lui de 
a avea două armaturi apropiate, izolate una de alta. 

Simbolurile, şi în special cele grafice, prezintă 
mare importanță în constituirea schemelor (v. și 
sub Schemă 2). 

Exemple de simboluri: simbolurile pentru repre- 
zentarea mărimilor și a operaţiunilor matematice 
(v. Tabloul I); simbolurile literale pentru repre- 
zentarea elementelor chimice (v. Tabloul Il), a 
mărimilor folosite în Fizică (v. Tabloul IIl) sau a 
mărimilor și a constantelor folosite în tehnica ge- 
nerală (v. Tabloul |V); simbolurile pentru repre- 
zentarea schematică a elementelor fundamen- 
tale în Electrotehnica generală (v. Planșele l- V), 
în tehnica curenților slabi (v. Planșele VI + XVIII), 
a curenților tari (v. Planșele XIX XXVI); simbo- 
lurile pentru reprezentarea schematică a instala- 
țiilor termice sau termoenergetice, a conduc- 
telor, fitingurilor, armaturilor, etc. din schemele 
de circuite de fluide sau de materiale pulveru- 
lente (v. Planșele XXVII-::XXXV); a aparatelor 
accesorii și a instrumentelor de măsură (v. 


Planșa XXXVI); simbolurile pentru reprezen- 
tarea schematică a instalațiilor sanitare (v. 
Planșa XXXVII); simbolurile pentru reprezen- 


tarea schematică a organelor de mașini (v. Plan- 
șele XXXVIII- XLII); simbolurile de prelucrare în 
metalotehnică (v. Simboluri de prelucrare) şi în 
sudură (v. Planșa XLIII); simbolurile pentru re- 
prezentarea schematică a mobilelor (v. Planșa 
XLIII); simbolurile pentru reprezentarea schema- 
tică pe hărţi și profiluri geologice şi geotehnice, 
a rocelor și a poziţiei stratelor, a elementelor 
geomorfologice și hidrogeologice, cum şi a punc- 
telor de exploatare și prospectare (v. Planșele 
XLIV =: XLVII); simbolurile pentru reprezentarea 
materialelor de construcţie prin hașuri conven- 
tionale (v. Planșa XLVII); etc. În ridicările topo- 
grafice şi geodezice și în execuţia hărților topo- 
grafice se folosesc numeroase simboluri grafice, 
cari păstrează uneori anumite trăsături generale 
ale obiectelor simbolizate (v. sub Topografice, 
simboluri ~). 
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Tabloul |. Simboluri în Matematică, 


Plus (simbolul adunării) 

Minus (simbolul scăderii) 

Plus sau minus 

Simbolurile înmulţiri! (între simbolurile lite- 
rale, simbolul înmulțirii se poate suprima) 

Simbolurile împărțirii [simbolul / priveşte 


mărimile cari urmează numai până la 
primul simbol de înmulțire, de exemplu: 


a/b-cd = i că; ajbe-d = ad/(bc)] 


Ridicarea la putere 
Radical din a, rădăcina pătrată a lui a 


1 
Rădăcina de ordinul n a lui a, a la puterea-. 


Valoarea absolută a lui a, modulul lui a 

Simbolul egalității 

Simbolul inegalității 

Aproximativ egal cu 

Simbolul identității 

Mai mic decât 

Mai mare decât 

Mai mic sau egal cu 

Mai mare sau egal cu 

Mult inferior lui 

Mult superior lui 

Factorial de n (nl=1:2:3-::n, n număr înteg 
şi pozitiv) 

Numărul permuiărilor de n obiecte 


Numărul aranjamentelor de n obiecte, 
luate câte p. 


Numărul cc mbinațiilor de n obiecte, luate 
câte p 


Deierminant 


Matrice 


Suma elementelor x, dela n=ppânălan=q 


Produsul elementelor 24, dela n=p până 
la n=q 
Unitatea imaginară +i; P=—1 (in Elzc- 


tricitate se poate folosi litera j în locul 
literei 1) 


f 
$ 


axb, a-b 


[zik]; 
i, k=1,2---n 


lay ‘aq 
abi hg, 
i=1,2- 


palin 


Conjugaia lui z: (z=x+5y) 
Limită (de ex.: lim a, 


Tinde către (de ex.: x-»a) 
Limită superioară 


Limită inferioară 

Funcţiune de + 

Diferenţă finită 

Diferenţă finită iterată de n ori, 
Operatorul de diferenţiere totală 
Operatorul de diferențiere parțială 


Derivata îniâi a funcțiunii t(x) 


Derivata întâi a funcţiunii f(x), în raport cu 
timpul (în Mecanică) 


Derivata a doua a funcțiunii f(2) 


Derivata a doua a funcțiunii t(x), în raport 
cu timpul (în Mecanică) 


Derivata de ordinul n a funcțiunii f(x) 


Derivata parțială a tuncțiurii î(x,y,...), în 
rapori cu & 


Derivata parțială a funcțiunii f(x,y,-::) de 
ordinu: m+n, de m ori în raport cu # și 
de n ori în raport cu y 


Determinant furcțional: 


D(f g 
Dry re 


Operatorul nabla, ce componente 
cartesiene 
arde, & 
32! ay'a 
Nabla iterat de n ori 
Operatorul laplacian (de ex.: 
du Du saia 
ET MET ET 
Operatorul dalembertian (de ex.: 
du ate 31 dü 13u 
AET ETTA 
Simbolul variațiunii, folosit în 
calculul variațiunilor 


Integrală (simbolul integrării) 

Integrală dela a la b (integrală definită) 
Integrală curbilinie pe curba C 
Integrală pe o curbă închisă 


elim 1+ )"=278 281 8- 
n> a ", 


3 Pay, 


Li 


ErP 
lim 
-> 

lim sup 

lim. inf 


f(z) 


t(n) (a) 


dlx y) 
25 


pelayee) 


da ay” 
(m+n) 


am, yn (re 


D(f, g) 
D(z, y) 


Tabloul |. (continuare). 


Logaritm (poate fi folosit, în general, pentru | 


orice logariim, când nu se poale 
face confuzie) 

Logariim decimal 

Logaritm cu baza a 


Logaritm natural 


Raportul dintre lungimea circumlerenței și 


diametrul corespunzător = 3,141 59262 


Sinus 

Cosinus 

Tangentă 

Cotangentă 

Secantă 

Cosecantă 

Arcsinus 

Arccosinus 
Arctangentă 
Arccotangentă 

Sinus hiperbolic 
Cosinus hiperbolic 
Tangentă hiperbolică 
Cotangentă hiperbolică 


Actiniu 

Aluminiu 

Americiu 
Antimoniu (Stibiu) 
Argint 

Argon 

Arsen 

Astatin 

Ateneu 

Aur 

Azot (Nitrogen) 
Bariu 

Beriliu 

Berkeliu 

Bismut 

Bor 

Brem 

Cadmiu 

Calciu 

Californiu 

Carbon 

Casi peiu (Luteţiu) 
Centuriu 

Ceriu 

Cesiu 

Clor 

Cobalt 

Crom 

Cupru 

Curiu 

Dysprosiu 

Erbis Er 
Europiu 
Fier. 


Fluor 
Fosfor 
Franciu 
Gadoliniu 
Galiu 
Germaniu 
Hafniu 
Heliu 
Hidrogen 
Holmiu 
Indiu 

lod 

lridiu 
Kripton 
Lantan 
Litiu 
Magneziu 
Mangan 
Mercur (Hidrargir) 
Molibden 
Neodym 

Neon 

Neptuniu 

Nichel 

Niobiu 

Osmiu 

Oxigen 

Paladiu 

Platină 

Plumb. 

Plutoniu 

Poloniu 

Potasiu (Kaliu) 
Praseodym 


Argument sinus hiperbolic 
Argument cosinus hipertolic 
Argument tangentă hipercolică 
Argument coiangentă hiperbolică 
La sută 

La mie 

Aria unei supratețe sau a unei secțiuni 
Diametru 

Rază 

Lungime de arc de curbă 

Volum 

Segment AB 


Arc AB 
Unghiu 


Unghiu ACB 

Paralel cu 

Paralel și de același sens (omoparalel) 
Paralel şi de sens contrar (antiparalel) 
Perpendicular pe 

Triunghiu 

Infinit 


F | Promețiu 
p Protaciiniju 
Fr Radiu 

Gd Radon (Emanaţie) 
Ga Reniu 

Ge Rhodiu 

Hf Rubidiu 
He Ruteniu 

H Samariu 
Ho Scandiu 

In Seleniu 

J Siliciu 

Ir Sodiu (Natriu) 
Kr Staniu 

La Sironțiu 

Li Sulf 

Mg Taliu 

Mn Tantal 

Hg Tehneţiu 
Mo Telur 

Nd Terbiu 

Ne Titan 

Np Toriu 

Ni Tuliu 

Nb Uraniu 

Os Vanadiu 

o Wolfram (Tungsten) 
Pd Xenon 

Pt ||  Yterbiu 

Pb Ytriu 

Pu Zinc 


Zirconiu 


Da Se a 


a 
a 
w 


8pH?2= 


Simbolul unui isotop al unui element e constituit din simbolul eleməntului, având sus, în dreapta, numărul de 
masă respectiv. Exemplu: deuteriul, isotopul cu numărul de masă 2 al hidrogenului, are simbolul H2. 


Tabloul III. Simboluri 


Acceleraţie lineară 

Accelerație pământească 

Căldură 

Căldură de vaporizare (pe unitatea de masă) 
Căldură latentă (pe uniialea de masă) 
Căldură specifică (pe unitatea de masă) 


Căldură specifică (pe unitatea de masă) la 
presiune constantă 


Căldură specifică (pe unitatea de masè) la 
volum constant 


Căldurilor, raportul ~ specifice (2), la gaze 
v 

Capaciiate electrică 

Coeficient de absorpţie 

Coeficient de amoriisare 

Coeficient de cilatație lineară 

Coeficient de dilaiație volumică 

Coeficient de emisiune 

Coeficient de extincție 

Coeficient de frecare 

Coeficient de reflexiune (al unei suprafețe 
optice) 

Coeficient de transmisiune (totală) a căldurii 

Coeficient de transmisiune a luminii 

Concentraţie 

Conductivitate termică 

Constantă de difuziune 

Constanta gazelor perfecte (referită la 1 mol) 

Cor stanta lui Planck 

Cuantă de acțiune 

Cuantţă electrică 

Debit (flux de volum, flux de masă) 

Densitate (masă specifică) 

Deviaţia razei de lumină în prismă 

Diferenţă de fază 

Diferenţă de potenţial electric 

Distanţă focală 

Duritate 

Echivalentul caloric alunităţii de lucru mecanic 

Echivalentul mecanic al unităţii de călcură 

Energie 

Energie internă 

Energie liberă 

Entalpie 

Entropie 

Flux eleciric 

Flux luminos 

Flux magnetic 

Forță 

Frecvenţă 4 

Frecvenţă de rotație (numër de rotații în 
unitatea de timp; v. Turaţie) 

Greutate 


Greutate atomică 
Greutate moleculară 
Greutate specifică 


Exa xa SaO 


` 


p*aug e gaar xx 
e 


1/J:41]E 
Ji E 
W; E 


Pa a 
er 


>mee' 
9 
Y 


-gana 


literale în Fizică. 


Grosisment (putere miritoare) 
Iluminare (Iluminaţie) 

Impedanţă (Impedenţă) 

Indice de refracțiune 
Inductivitate (inductanţă) proprie 
Inductivitate (inductanţă) mutuală 


Inducție electrică 

Intensitate luminoasă 

Intensitatea câmpului electric 

Intensitatea câmpului magnetic 

Intensitatea curentului electric 

Lucru mecanic 

Lungime de undă 

Mărire axială 

Mărire iransversală 

Mărire unghiulară 

Masă 

Moment al unei forțe 

Moment electric 

Moment magnetic 

Număr de rotații (învârtituri) în unitatea de 
timp 

Numirul lui Avogadro 

Perioadă 

Pormeabilitate magnetică 

Permetivitate 

Presiune 

Pulsajie 

Putere 

Putere calorifică 

Putere diopirică 

Randament 

Reactanță 

Reluctanţă 


Rezisiiviiate 

Sarcină electrică 

Strălucire 

Temperatură, cu începere dela punctul de în- 
gheț al apei 

Temperatură absolută 

Tensiune electrică (şi electromotoare) 

Tensiune magnetică 

Tensiune superficială 

Timp 

Turaţie 

Viscozitate cinematică 

Viscozitate dinamică 

Vitesă lineară 

Vitesa de propagare a luminii în vid 


s-am Era NO 
š 
3 


3 


A; L 


vrgytuma 
n 
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Focar-obiect 
Focar-imagine 

Punct principal obiect 
Punct principal imagine 
Punct nodal obiect 
Punct nodal imagine 
Unghiu de incidență 
Unghiu de retracțiune 


| 
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Tabloul IV. Simboluri literale în Tehnică 


| 
Absorptie, coeficient de ~ i 
Alunecare (în Eleciroiehnic:) | 


Amortisare, coeficient de ~ 

Aria unei suprateţ= sau a unei secțiuni 

Bază _(a unei secțiuni) 

“Căldură, echivalentul mecanic al unității de ~ | 
Căldură, flux de = 

Caloritică, pulere ~ 

Cantiiate de lumină 

Coeficient de contracțiune transversală 
Coeficient de flambaj 

Coeficient de schimb superficial de căldură | 
Coeficient de siguranță | 
Coeficient də svelieță (sau de sublirime) 
Coeficient dinamic 

Coeficientul lui Poisson 

Constantă de timp 

Constanta lui Poisson 

Contracțiune transversală, coeficient de ~ | 
Contracțiune (umflare) transversală specifică 
Cuplu 

Detazaj 

Detormație, energie de ~ 

Deformaţie transversală specifică 


Deformație volumică specilică 


| 
Deschidere (la bolți, la console, la grinzi) | 
Deschidere liberă | 
Deschiderea panoului | 
Diagonală, forță interioară în ~ | 
Diametru | 
Dielecirică, constantă ~ (v. Permetivitate) | 
Difuziune, consiantă de ~ ! 
Dilataţie lineară, cceticient de ~ 

Dilatație volumică, coeficient de ~ 

Distanţă polară 

Drumul s!răbătut 

Efort, V. Forţă interioară 

Efort unitar. V. Tensiune 

Elasticilate, modul de ~ 


Elasticitate transversală (la tăiere, fortecare, | 
lunecare), modul dè ~ 


Electrică, cuantă ~ | 
Electrică, sarcină ~ | 
Emisiune, coețicieni de 

Excentricitate 

Extincţie, coeficient da = 

Factor de sarcină (in Aercnautică) 

Fază, diferență de ~ 

Fază inițială 


„oa a-t 


a; fii; y 


Flambaj, coeficient de ~ 


Flambaj, lungime dè ~ li 
Flambaj, multiplicator de ~ o 
Flux de căldură (curent de căldură) p 
Flux electric Y 
Flux magnetic o 
Forță F 
Forță normală N 
Forţă tăietoare 1 

Forțe, momentul unei ~ M 
Forță interioară în diagonală D 
Forță interioară în montant v 
Forță interioară în talpa inferioară Li 

Forţă interioară în talpa superioară S 

Frecare, coeficient de ~ p 

Gåiuire la rupere + 

Gazelor perfecie, constarta ~ R 
Grad de svelieță (de subțirime) Ag 
Greutate G 

Greuta!e p'oprie unitară uniform repartizată g 

Greuiate specifică 4 y 

Impact, multiplicator de ~ Yy 

Înălţime h 

Incărcare P 
Inclinare 


Inducție electrică 
Inductie magnetică 
Inerție, momen! de ~ al masei 


inerție, moment de ~ al unei sı prafeje (sec- 


= dom” 


țiuni) f 
Intensitatea câmpului electric E 
intensitatea câmpului magnetic H 
ntensitatea curentului eleciric 2 


Invărtituri, număr d: ~ în unitatea de iimp | 
(v. Turaţie) 


Lăţime b 
Latura pătratului | a 
Lucru mecanic L sau W 
Lucru mecanic de deformație | La. Wa 
Lucru mecanic, echivalentul caloric al uni- | | 
tății de ~ 1/J 
Lumină (distanță) | lo 
Lumină, cantitate de ~ Q 
Luminii, vitesa de propagare a ~ in vid | c 
Luminoasă, intensi ate ~ f 
Luminos, flux ~ CJ 
Lunecare specifică (in Rezisten'a materialelor) | Y 
Lungime Li 
Lungime de flambaj l 
Lungimea arcului s 


e e 
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Tabloul IV (continuare) 


Lungire specifică 


Lungire specifică la rupere 

Masă specifică (densiiate) 

Modul de elasticitate (longitudinală) 
Modul de elasticitate transversală 
Moment de inerție (al masei) 
Moment de inerție al unei suprat:țe (secţiuni) 
Momeni de inerție în rapcri cu o axă 
Moment de inerjie cenirifug 
Moment de inerție principal 
Moment de răsturnare 

Moment de răsucire 

Moment de rezistență 

Moment de rupere 

Moment de stabilitate 

Moment de torsiune 

Moment electric 

Moment magnetic 

Moment static (al secțiunii) 
Montant, forță interioară în ~ 
Multiplicator de flambaj 
Permetiviiate 

Planck, consiania lui ~ 

Potenţial (eleciric) 

Potenţial, diferență de ~ electric 
Potenţial magnetic 

Rază 

Rază de curbură 

Rază de inerție (də girație) 
Reacțiune 

Reacțiune orizontală 

Reacţiune siatic nedelierminată 
Reacțiune verticală 


Retlexiune (a unei suprafețe optice), c-eti- 
cient de ~ 


Refracțiune, indice de ~ 

Rezistență (electrică) 

Rezistență, moment (modul) də ~ 
Rezistență admisibilš 

Rezistență (de rupere) 

Rezultantă (a unui sistem de forțe) 
Roiaţie, frecvență de ~ (v. Turaţie) 


Rotații, număr de ~ în unitatea de timp 
(v. Turaţie) 


Rotire 

Roiire specifică 

Rupere, gâluire la ~ 

Rupere, lungire specifică la = 
Săgeats 


m d 


Sarcină concentrată (verticală) 

Sarcină critică de flambaj 

Sarcină electrică 

Sarcină orizontală unitară uniform distribuită 
Sarcină permanentă unitară uniform distribuită 
Sarcină otală unitară repartizată 

Sarcină utilă unitară repartizată 

Sarcină unitară produsă de vânt, rapartizală 


Sarcină unitară produsă de zăpadă, repartizată 


Schimb, coeficient de ~ superficial de căldură 
roaga de conducție exterioară a căl- 
urii) 


Scurtare 

Secţiune brută 

Secţiunii, aria ~ 

Siguranţă, coeficient de ~ 

Stabilitate, moment de — 

Suprafeje, moment de inerție al unei ~ 
Suprateţei, aria ~ 

Svelteţă (subțirime), coeticieni de ~ 
Talpa interioară, forță interioară în ~ 
Talpa superioară, forță interioară, efort în ~ 
Taluzului natural, unghiul = 

Temperaiură 

Tensiune 

Tensiune normală 

Tensiune normală principală 

Tensiune tangenţială 

Tensiune langenţială principală 
Tensorului, componentele ~ deformaţiilor 
Tensorului, componentele ~ tensiunilor 
Timp 

Timp, constantă de ~ 

Transmisiune (totală) a căldurii, coeficient de ~ 
Transmisiune a luminii, coeficient de ~ 
Turaţie (număr de roiații în unitatea de timp) 
Undă, lungime de ~ 

Unghiu plan 

Unghiu de frecare 

Unghiu de răsucire 

Unghiu de răsucire specific 

Unghiu solid 

Unghiul taluzului natural 

Valenţă 

Vaporizaţie, căldură de ~ 

Vitesă unghiulară 

Viscoziiate cinematică 

Viscozitate dinamică 


Volum 


Oj: O2, 03 
t 


Tis T2, ta 


A 
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Planșa |. Simboluri în Electrotehnică 
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|. Simboluri pentru curerți. 
1) curent continuu; 2) curent alternativ (în general); 3) curent alternativ, respectiv bifazat, respectiv trifazat, în general; 
4) curent continuu sau alternativ; 5) curent ondulator, 


II. Simboluri pentru sisteme. 
1) sistem ditazat cu trei borne; 2) sistem ditazat cu patru borne; 3) sistem trifazat cu trei faze separale; 4) sistem tri- 
fazat cu trei borne, conexiune în V, la 60%; 5) sistem trifazat cu trei borne, conexiune în V, la 1209; 6) sistem trifazat 
cu trei borne, conexiune în T; 7) sistem trifaza! în triunghiu; 8) sistem iritazat în triunghiu deschis; 9) sistem trifazat în 
stea, cu neutrul inaccesibil; 10) sistem trifazat în stea, cu neutrul accesibil; 11) sistem trifazat în zig-zag, cu neutrul 
inaccesibil; 12) sistem trifazat in zig-zag, cu neuirul accesibil; 13) sistem tetrafazat, cu neutrul inaccesibil; 14) sistem 
tetrafazat, cu neutrul accesibil; 15) sistem hexatazat în poligon; 16) sistem hexafazat în dublu triunghiu; 17) sistem 
hexafazat în stea, cu neutrul inaccesibil; 18) sistem hexafazat în stea, cu neuirul accesibil; 19) sistem cu n faze separate 
(2 n borne), când n>>3 (de ex.: dodecafazat cu 12 faze separate, 24 de borne); 20) sistem cu n faze în poligon; 21) sistem 
cu n faze în stea, cu neutrul inaccesibil; 22) sistem cu n faze în stea, cu neuirul accesibil. 


| 
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III. Simboluri peniru elemente de legătură. 
1) punct de legătură, în general; 2) punct de legătură permanent; 3) bornă (punct de legătură nepermanent); 4) contact 
articulat; 5) element de conectare mobil, în general; 6) element ce conectare mobil, cu contact prelungit; 7) între- 
ruptor; 8) punere la pământ; 9)punere la masă; 10) condensator cu două statoare; 11) element de ajustare; 12) izolant, 
13) reglaj în trepte automat; 14) conductoare torsadate (cablate) în perechi; 15) linie de separație; 16) încrucișare 
de conductoare fără legătură; 17) încrucișare de conductoare cu legătură; 18) derivație; 19) un circuit într'o linie 
sau într'o conductă; 20) contact; 21) contact mobil; 22) comutator monopolar- cu două poziţii; 23) comutator monopolar 
cu mai multe poziţii; 24) comutator dipolar cu două poziţii; 25) întreruptor contactor; 26) întreruptor ruptor; 27) punte 
(de legătură); 28) punte în U. 

10* 


148 


Planșa Il. Simboluri în Electrotehnică 
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IV. Simboluri pentru elemente de circuite electrice. 
1) rezistență (in general); 2) rezistență reglabilă (în general); 3) rezistenţă reglabilă prin cursor; 4) rezistență reglabilă 
în trepte; 5) rezistență practic nereactivă; 6) rezistență regulatoare automată; 7) rezistență carecreșie, când crește tem- 
peratura; 8) rezisiență care scade, când crește temperatura; 9) potențiome!ru ajustabil; 10) pote țiometru reglabil în 
trepte; 11) potențiometru reglabil continuu; 12) potențiometru reglabi! automat în trepte; 13) potențiomeiru reglabil 
automat continuu; 14) potențiometru reglabil logariimic, simplu; 15) potențiomeiru reglabil !ogariimic, în ambele sen- 
suri; 16) inductivitate (în general); 17) inductivitate reglabilă; 18) inductivitate reglabilă prin cursor; 19) inductivitate re- 
glabilă în trepte; 20) inductivitate cu miez feromagnetiz; 21) inductivitate cu miez de pulbere feromagnetică aglome- 
rată; 22) inductivitata cu miez feromagnetic cu întrefier; 23) variometru; 24) condensator (în general), 25) condensator 
cu indicarea părții exterioare (partea curb arată armatura exterioară sau a rotorului); 26) condensator variabil; 27) con- 
densator variabil diferenţial; 28) condensator cu două statoare; 29) condensator asimetric; 30) condensator electrolitic 
nepolarizat; 31) condensator electrolitic polarizai; 32) impedanţă, în general; 33) reglaj fără întreruperea uiilizării, 
în general; 34) reglaj fin ajustabil; 35) reglaj în trepte; 36) reglaj în trepte automat; 37) reglaj continuu automat. 
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Planșa III. Simboluri în Elecirotehnică 
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V. Simboluri pentru transformatoare cu înfăşurări de rezistență neglijabilă. 


1) transformator (simbol general); 2) transformator reglabil; 3) transformator cu miez feromagnetic; 4) transformator cu 

miez de pulbere feromagnetică aglomerată; 5) transformator cu ecran electrostatic; 6) transformator cu fier divizat; 

7) transfcrmator cu fler fim divizat; 8) transformator cu trei întăşurări; 9) transformator diferențial; 10) autotransformator 

(simbol general); 11) transformator (simbol simplificat); 12) transformator cu un singur ecran; 13) transformator cu ecrane 

distincte; 14) transformator cu ecran care prelungește conductorul exterior al unei perechi de conductoare coaxiale; 

15) transformator cu ecran care prelungeşte conductoarele exterioare ale unei perechi de conductoare coaxiale, dispusa 
- de o parte și de alta. 


= 


KO 


VI. Simboluri pentru transformatoare cu întăşurări a càrorrezistență este apreciabilă (a— monofilar; b—multifilar; c —detaliat). 

1) transformator monofazat cu două înfășurări; 2) iransformator bifazat, conexiune cu trei și cu patru conducioare; 3) trans- 

formator trifazat cu două înfășurări; 4) transformator irifazat cu două întășurări cu prize de reglaj, când este scos de 

sub tensiune; 5) iransformator trifazat cu două întășurări cu prize de reglaj sub sarcină, conexiune YA-11; 6) transfor- 

mator trifazat cu trei întăşurări cu prize de reglaj sd sarcină; 7) autotranstormator monofazat; 8) autotransformator 
trifazat în stea. 
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Planșa IV. Simboluri în Electrotehnică 
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VII. Simboluri pentru mașini electrice (a-monotilar; b-multifilar; c-detaliat). 
1) generator (simbol general); 2) motor (simbol general); 3) mașină reversibilă (simbol general); 4) generator sau motor 
de curent continuu (simbol general); 5) generator sau motor de curent alternativ (simbol general); 6) mașină comuta- 
toare (simbol general); 7) mașini cuplate mecanic (simbol general); 8) mașină principală și mașină auxiliară, cuplate 
mecanic (simbol general); 9) mașină cu colector (simbol general); 10) motor de curent continuu cu excitație în serie; 
11) motor monofazat asincron, cu rotor în colivie și fază auxiliară; 12) motor monofazat asincron, cu rotor trifazat și 
cu inele; 13) motor monofazat serie cu colector; 14) motor monofazat serie cu colector, cu poli auxiliari și cu bobinaj 
de compensație; 15) motor cu colector, cu repulsie; 16) motor cu colector, tip Déri; 17) motor difazat asincron, cu 
rotor ditazat și cu inele; 18) motor trifazat asincron, cu rotor în colivie; 19) motor trifazat asincron, cu rotor trifazat 
şi cu inele; 20) motor trifazat asincron, cu rotor cu inele și cu dispozitiv de ridicare a periilor și de scurt-circuitare cu 
întreruptor de zăvorire; 21) motor trifazat asincron, cu rotor în colivie și comutare de poli; exemplul: 2 și 4 perechi 
de poli; 22) motor trifazat asincron, cu rotorul în colivie, cu comutare de poli și înfășurări separate; exemplul 2 și 3 
perechi de poli; 23) motor trifazat asincron, cu rotorul în colivie, cu comutare de poli și înfășurări separate; 
exemplul: 2 și 4, cum și 3 perechi de poli; 
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Planșa V. Simboluri în Electrotehnică 
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VII. Simboluri pentru maşini electrice (a-monotilar; b-multitilar; c-detaliat), (continuare). 
24) motor trifazat serie, cu colectcr; 25) motor trifazat serie, cu colector, cu transformator intermediar; 26) motor 
trifazat derivație, alimentat prin rotor; 27) motor trifazat derivație, cu colector, alimentat prin stator; 28) gene- 
rator monofazat sincron; 29) generator trifazat sincron, în stea; exemplu: 10 MVA 5 kV); 30) generator trifazat sincron, 
în triunghiu; 31) generator trifazat sincron, în stea, cu punctul neutru accesibil; 32) generator trifazat sincron, cuplat 
cu mașină de excitație; 33) generator de curent continuu, cuplat cu motor trifazat asincron; 34) generator sau motor 
»de curent continuu cu excitație în derivație; Exemplu:generator de curent continuu excitație în derivație, 100 kW 
220 V); 35) generator sau motor de curent continuu, cu excitație separată; 36) generator sau motor de curent 
co ntinuu, cu excitație mixtă; 37) comutatoare trifazată. 
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Planșa VI. Simboluri în curenți slabi 
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|. Simboluri pentru curenți. 
1) curent continuu cu componentă alternativă industrială; 2) curent continuu cu componentă alternativă de audiofre- 
cvenţă; 3) curent continuu cu componentă alternativă de radiofrecvență; 4) curent alternativ de audiofrecvenţă; 5) cu- 
rent alternativ sub audiotrecvență; 6) curent alternativ de radiotrecven'ă și de videofrecvență; 7) curent de radiofrecvenţă 
modulat, conținând urda purtătoare, cu ambele benzi laterale; 8) curent de radiofrecvență modulat, fără undă puriă- 
toare, cu ambele benzi laterale; 9) curent de radiofrecvenţă modulat, conținândunda purtătoare şi banda superioară; 10) cu- 
rent de radiofrecvență modulat, fără unda purt:toare, conținând banda superioară; 11) curent de radiofrecvență mo- 
dulat, conținând unda purtătoare și bazda inferioară; 12) curent de radiofrecvență modulai, fără unda purtătoare, con- 
ținând banda inferioară; 13) oscilație de relaxare; 14) impuls (d= ex. dreptunghiular). 
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li. Simboluri pentru frecvenţe și curenți purtători. 
1) frecvenţă purtătoare; 2) frecvență purtătcare suprimată; 3) frecvenţă-pilot; 4) bandă laterală directă; 5) bandă laie- 
rală inversată; 6) frzcvenţă purtătoare cu benzi laterale; 7) frecvență purtătoare cu benzi laterale în cari frecvențele 
acusiice superioare sunt suprimate; 8) bandă laterală unică și frecvență purtitoare suprimată; 9 a) bandă !'aterală ne- 
desfigurată; 9 b) bandă laterală desfigurat”, pentru asigurarea secretului; 10) grup de 12 căi cu curenți purtători (simbol, 
detaliat); 11) grup de 12 căi cu curenți purtători (simbolul simplificat). 


1 3 5 Z 10 
E e ===, bto = 
7 
E, 


HI. Simbolu:i pentru.perechi coaxiale și simetrice pentru radiztrecvenţă. 
1) pereche de conduztoare coaxiale; 2) extremitatea unei pe-echi coaxiale; 3) conexiunea unei perechi coaxiale cu 
un aparat, în general; 4) conexiunza unei perechi coaxiale cu un aparat care conservă caracterul coaxial al legăturii; 
5) pereche de conductoare simetrice cu ecran complet, „pentru transmisiunea radiotrecvenţelor; 6) exiremiialea unei pe- 
rechi simetrice cu ecran complet, pentru transmisiunea  radiofrecvenjelor; 7) conexiune accesibilă, permițând păstrarea 
caracterului coaxial al cablului; 8) conexiune inire două perezhi coaxiale și un aparat al cărui ecran e în prelungirea 
conductorului exterior al perechilor coaxiale;'9):bobină de eprire cu miez feromagnelic, pentru pereche coaxială; 
10) tișă pentru pereche coaxială; 11) .jack pentru pereche coaxială. 
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Planșa VII. Simboluri în curenți slabi 
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IV. Simboluri pentru elemente nelineare și pentru tuburi elecironice. 
1) elemeni cu caracteristică nelin:ară; 2) element cu conductibiliiate asimetrică (redresor, detector, etc,); 3) element 
cu caracteristică nelineară, simetric; 4) filament ce încălzire sau catod cu încălzire directă; 5) catod, în general; 
6) catod cu încălzire indirectă; 7) catod solid şi rece; 8) catod cu mercur; 9) fotocatod; 10) fotocatod cu mozaic pe 
izolator; 11) fotocatod cu mozaic pe semiconductor; 12) grilă (în general); 13) grilă-ecran (în general); 14) grilă 
la care se aplică un potențial variabil; 15) grilă cu emisiune secundară folosită; 16) anod; 17) anod luminos; 18) punte 
de comandă; 19) electrod cu frânare (trei variante); 20) electrod cu emisiune secundară folosită; 21) electrod cu optică 
electronică, în general; 22) electrod cu oplică elecironică fără efect de diafragmare; 23) electrod cu strat de mozaic 
și emisiune secundară; 24) cilindru de comandă (Wehnelt); 25) plăci de deviaţie; 26) cilindru de deviaţie radială; 27) bobină 
de doviație; 28) bobină de concentrație; 29) tub cu vid, în general; 30) tub cu gaz rarefiat; 31) tub cu vid, cu blindaj 
interior bun conductor sau semiconductor; 32) tub cu vid, cu blindaj exterior sau tub metalic cu vid; 33) diodă: 
34) duodiodă; 35) duodiodă cu doi catozi cu încălzire indirectă; 36) tub stabilizator sau indicator; 37) tub multiplu, 
stabilizator de tensiune; 38) triodă; 39) duotriodă cu încălzire indirectă; 40) tetrodă; 
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Planșa VIII. Simboluri în curenți slabi 
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IV. Simboluri pentru elemente nelineare și pentru tuburi electronice (continuare). 
41) tetrodă cu fascicul electronic dirijai; 42) pentodă cu încălzire indirectă (cu indicarea ecranului); 43) hexodă 
cu încălzire indirectă; 44) heptodă cu încălzire indirectă; 45) octodă cu încălzire indirectă; 46) duodiodă triodă 
încălzită indirect; 47) duodicdă pentodă încălzită indirect; 48) iriodă hexodă încălzită indirect; 49) triodă heptodă 
încălzită indirect; 50) tub catodic indicatar de acord (ochi magic); 51) tub cu emisiune electronică secundară; 
52) tub amplificator cu multiplicare de electroni secundari; 53) iub cu raze catodice; 54) tub cu raze caiodice cu 
fascicul dublu; 55) celulă fotoelecirică; 56) celulă fotorezistentă; 57) celulă toioelecirică cu mozaic; 58) fotocelulă 
cu multiplicare de electroni, comandată de grătar; 59) fotocelulă cu multiplicare de electroni secundari, comandată de 
anod; 60) inconoscop; 61) supericonoscop; 62) fotoreceptor; 63) analizor de imagini; 64) magnetron cu ieşire simetrică; 
65) magneiron cu ieșire concenitrică; 66) cavitate rezonantă peniru tub cu modulație a vitesei electronilor; 67) cuplu 

termoelectric cu încălzire incirectă; 68) cuplu termoeleciric cu încălzire directă. 
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V. Simboluri peiru perechi coaxiale și simetrice pentru zudiofrecvenţă. 
1) pereche de conductoare coaxiale; 2) pereche de conductoare simetrice cu ecran complet; 3) pereche de con- 
ductoare necoaxiale, legată la pimânt; 4) pereche de conductoare coaxiale, legată la pământ; 5) pereche necoaxială, 
sub ecran, legată la pământ; 6) perechi coaxiale, legate prin jack și fișă; 7) pereche coaxială cu ecra suplementar. 
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Planșa IX. Simboluri în curenții slabi 
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VI. Simboluri pentru linii, circuite și antene. 


1) linie cu fir neizolat; 2) linie în cablu sub înveliș metalic; 3) linie în cablu fără înveliş metalic; 4) linie aeriană; 
5) linie subterană; 6) linie submarină; 7) cale de radiofrecvență pe linie de înaltă tensiune; 8) bobină de pupinizare 
simbol general); 9) circuit pupinizat; 10) circuit krarupizat; 11) circuit fizic cu două fire; 12) circuit fizic cu pairu fire; 
13) circuit-iantomă; 14) circuit suprafantomă; 15) două circuite fizice cu două fire și circuitul lor fantomă; 16) două 
(circuite fizice cu patru fire și circuitul lor fantomă; 17) circuit exploatat în sens unic; 18) circuit exploatat în ambele 
sensuri; 19) circuit exploatat simultan în ambele sensuri; 20) semnalizator cu frecvenţă vocală; 21) selecțiune la distanță 
cu frecvență industrială; 22) selecțiune la distanță cu frecvență vocală; 23) punc! de constatare; 24) element de ajustare 
(trimmer); 25) ecran; 26) amplificator pe circuit; 27) terminor (simbol simplificat); 28) ierminor; 29) repetor pentru circuit 
cu două fire; 30) repetor peniru circuit cu pairu fire; 31) repelor peniru circuit cu patru fire (când se indică separat 
circuitele de dus și întors); 32) repelor cu patru fire, cu bandă largă; 33) repetor pe cordoane; 34) repetor cu semna- 
lizator de frecvență industrială; 35) repetor cu supresor de ecou; 36) circuit telegrafic cu simplu curent (după polaritate); 
37) circuit telegrafic cu dublu curent; 38) circuit pentru telegrafie cu frecvență acustică; 39) circuit peniru telegrafie 
supraacusiică sau pentru curenți purtători de înaltă frecvenţă; 40) circuit pentru telegrafie infraacustică; 41) eclator; 
42) eclator cu scânteie fracționată; 43) eclator rotativ; 44) contragreulate (în general); 45) antenă (în general); 46) antenă 
de emisiune; 47) antenă de recepție; 48) antenă dirijată (în general); 49) antenă dipol; 50) antenă peniru goniometrie; 
51) cadru (în general); 52) cadru echilibrat; 53) cadre încrucișate; 54) antenă Adcock. 
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Planșa X. Simboluri în curenți slabi 
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VII. Simboluri în telefonie și în telegrafie (în scheme de detaliu). 
1) cheie cu contact de lucru; 2) cheie cu contact de repaus; 3) cheie cu revenire (ex. cheie de apel); 4) cheie 
cu prindere (ex. cheie de convorbire); 5) cheie cu trei poziții; 6) comutator cu o lamă; 7) comutator cu dcuă 
lame solidare; 8) comutator cu lame multiple; 9) jack (simbol simplificat) sau dulie de jack; 10) jack complet; 11) lamă 
de jack; 12) fișă; 13) fișă pentru prize de contact; 14) fişă și bucea de contact; 15) buton cu revenire; 16) buton cu 
prindere; 17) manipulator Morse; 18) peria şi coroanele unui distribuitor; 19) distribuitorul unui aparat multiplu (număru! 
arcelor corespunde cu numărul sectoarelor); 20) releu telegrafic; 21) releu polarizat; 22) releu diferenţial; 23) releu 
cu reglaj favorizat; 24) releu reglzł la indiferenţă; 25) releu cu trei poziţii; 26) releu cu mai multe bobinaje; 27) releu 
vibrator; 28) microfon, în general; 29) microfon cu cărbune; 30) microfon diferenţial; 31) microton cu bandă; 
32) microfon combinat (caracteristică polară variabilă); 33) receptor telefonic; 34) microtelefon; 35) cască telefonică 
simplă; 36) cască telefoniză dublă; 37) difuzor (vorbitor); 38) difuzor cu bobină mobilă; 39) cap reproductor (pick up); 
40) cap înregistrator; 41) bobină mobilă; 42) bobină mobilă și magnet fix; 43) bobină mobilă și electromagnet fix; 
44)fler mobil; 45) element piezoelectric; 46) termoelement; 47)contor de convorbiri (simbol simplificat); 48) contor de 

convorbiri (simbol! detaliat); 49) anunțător cu clapă (în general); 50) anunţător cu clapă (simbol detaliat); 
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Plenșa XI. Simboluri în curenți slabi 
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VII. Simboluri în telefonie şi în telegrafie (în scheme de detaliu), (continuare). 
51) căutător liber sau preselector, în general; 52) căutător liber cu poziție de repaus, în general; 53) căutător liber 
cu un singur nivel (formă simplificată; trei variante); 54) căutător liber cu două mișcări pe mai multe niveluri (formă 
simpliticată; două variante); 55) căutător liber cu două mișcări pe mai multe niveluri (formă detaliată; două variante); 
56) căutător cu mai multe perii; 57) selector, în general; 58) selector cu poziție de repaus, în general; 59) selector 
pe un singur nivel (două varianie); 60) selector cu o singură mișcare pe mai multe fascicule (formă simplificată; două 
variante); 61) selector cu o singură mișcare pe mai multe fascicule (formă detaliată); 62) selector cu două mișcări pe 
mai multe niveluri (formă simplificată); 63) selector cu două mișcări pe mai multe niveluri (formă detaliată; două 
variante); 64) dispozitiv cu două mişcări pe mai multe niveluri, comparând o primă selecțiune comandată, urmată de 
o căutare liberă; 65) peria și coroana unul comutator rotativ; 66) perie de explorare, fără scurt-circuitarea contactelor 
vecine; 67) perie fără scurt-zircuilarea contactelor vecine; 68) perie cu scurt-zircuitarea contactelor vecine. 


VIII. Simboluri în comunicații şi instalaţii, pentru planuri și hărți de exploatare. 
1) comunicație eșalonată; 2) comunicație biturcată (săgețile vor avea un singur vårf, dacă circuitul e exploatat în sens 
unic); 3) post int=rmediaral unei comunizaţii eșalonate; 4) instalație în puncte, pentru !rassmisiune simultană în cele 
două sensuri; 5) instalație diferențială, pentru transmisiune simultană în cele două sensuri. 


~ 
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Planșa XII. Simboluri în curenți slabi 
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IX. Simboluri pentru aparate și dispozitive de telecomunicaţii, în scheme-bloc. 
1) post, echipament sau aparat de telecomunicaţii (in general); 2) aparat emiţător (în general); 3) stațiune radioelectrică 
(în general); 4) stațiune de radioemisiune; 5) stațiune de radioemisiune dirijată cu direcție fixă şi în sens unic; 
6) staţiune de radioemisiune dirijată cu direcţie fixă și în două sensuri; 7) stațiune de radioemisiune dirijată cu direcţie 
variabilă; 8) aparat receptor (în general); 9) stațiune de radiorecepție; 10) staţiune de radiorecepţie dirijată cu direcţie 
fixă şi în sens unic; 11) stațiune de radiorecepție dirijată cu direcție fixă și in două sensuri; 12) stațiune de radiore- 
cepție dirijată cu direcție variabilă; 13) stațiune radiogoniometrică; 14) aparat emițător-receptor lucrând simultan; 
15) aparat emiţător-receptor lucrând alternativ; 16) staţiune de radioemisiune-radiorecepție; 17) vibrator (în general); 
18) radiofar; 19) tablou comutator (în general); 20) amplificator; 12) amplificator cu mai multe etaje (ex.: 3 etaje); 
22) amplificator cu indicarea camei de frecvenţă; 23) amplificator-detector; 24) modulator; 25) modulator cu suprimarea 
frecvenţei purtătoare; 26) demodulator; 27) detector; 28) filtru, (în general); 29) filtru trece-sus; 30) filiru trece-jos; 
31) filtru trece-bardă; 32) filtru opreşie-bandă; 33) expansor; 34) compresor; 35) regulator de nivel; 36) regulator de 
tensiune sau de curent; 37) limitor de minim și de maxim; 38) converlisor, (în general); 39) redresor; 40) convertisor 
din curent continuu în curent alternativ. 
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Planşa XIII. Simboluri în curenţi slabi 
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IX. Simboluri pentru aparate și dispozitive de telecomunicaţii, în scheme-bloc (continuare). 
41) dispozitiv de deparazitare electrică; 42) alenuator; 43) linie ertiticială, în general (de ex.: linie artificială de 
prelungire); 44) linie artificială de adaptare; 45) linie cu întârziere; 46) echilibror; 47) înregistrator; 48) magnetofon; 
49) corector de distorsiuni; 50) supresor de ecou; 51) schimbător de frecvenţă; 12) televorbitor; 53) generator 
de oscilații de relaxație; 54) post telefonic (în general); 55) post telefonic, cu baterie locală; 56) post telefonic 
cubaterie centrală; 57) postteletonic automat; 58) post telefonic cu selector; 59) schimbător cu baterie locală; 60) schimbător 
cu baterie centrală; 61) centrală automată; 62) centrală semiautomată; 63) aparat seu echipamenttelegratic (simbol general); 
64) aparat telegrafic aritmic; 65) aparat telegrafic Morse; 66) apara! telegrafic Hughes; 67) aparat telegrafic multiplu Baudot 
n) indică numărul sectoarelor); 68) aparat telegrafic Siemens; 69) aparat fototelegratic; 70) aparat telegrafic Wheatstone; 
71) manipulator cu clape; 72) manipulator cu claviatură dactilogratică; 73) transmiţător cu bandă perforată; 74) vorbitor; 
75) receptor telefonic; 76) receptor înregistrator pe bandă perforată; 77) traductor imprimator pe bandă; 78) traductor 
imprimator pe pagini; 79) translație (simbol general); 80) translație simplă; 81) translație pentru duplex; 82) translație 
cu dublu curent; 83) translație rotativă; 84) ranslație rectificatoare; 85) echipament pentru telegrafie cu frecvență 
acustică; 86) echipament peniru telegrafie supraacustică sau pentru curenți purtători de înaltă frecvenţă; 87) echi- 
pament pentru telegrafie intraacustică, 
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Planșa XIV. Simboluri în curenți slabi 


X. Simboluri pentru semnalizatoare și indicatoare optice. 
1) sonerie (simbol gen=srel); 2) sonerie de curent continuu; 3) sonerie de curent alternativ; 4) sonerie cu o băiaie; 
5) buzzer; 6) vibrator; 7) eleciromagnet de comandă; 8) disc de apel; 9) inductor, în general; 10) inducior serie; 
11) inductor derivație; 12) indicator optic (simbol general); 13) indicator cptic cu coniac de semnalizare; 14) lampă de 
semnalizare; 15) întrerupior periodic (simbol general). 
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XI. Simboluri pentru releuri (în scheme-bloc). 
1) releu măsurător și releu (în general); 2) releu măsurător și declanșor (in general); 31 releu nemăsurăior și releu 
auxiliar (în general); 4) releu primar; 5) releu de tensiune; 6) releu de tensiune, cu contact de închidere; 7) relau də 
curent; 8) rele. maximal de curent, cu contact de închidere; 9) releu maximal de curent, temporizat, cu contact de 
fucru, funcționând când energia circulă dela bare; 10) releu de timp; 11) releu de impedanţă, cu coniact de lucru, funcționând 
când energia circulă dela bara; 12) releu termic, cu contact de lucru; 13) releu de gaze, cu contact de averiisare şi 
de lucru (simbol special); 14) releu de semnalizare (clapetă) montat în serie (simbol specia!). 
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Planșa XV. Simboluri în curenți slabi 
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XII. Simboluri pentru elemerte de releuri. 


1) element de lucru peniru releuri (simbol general); 2) elemeni de lucru pentru declanșator; 3) elemen! de lucru cu 
un contact de închidere; 4) element de lucru cu un contact da închidzre și cu dispozitiv d revenire mecanic; 5) ele- 
ment de lucru cu un coniact de închidere și cu dispoziliv de revenire electric; 6) element de lucru cu un contaci de 
închidere şi cu dispozitiv de revenire mecanic și electric; 7) element dea lucru cu un contact de închider=și cu cisc de 
semnalizare; 8) element de lucru cu un contact de închidere și cu disc de semnalizare cu dispoziliv de revenire comun pentru 
între ptor șipentru discul de semnalizare; 9) element de lucru cu un coniact de deschidere și cu disc da semnalizare, cu dis- 
pozitiv de revenire separa! peniru întreruptor şi peniru discul de semnalizare; 10) elemeni de lucru cu un comutator cu 
trei poziții; 11) element de direcție; 12), element de timp; 13) element de pornire. 
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XIII. Simboluri pentru releuri și paratrăsnete (scheme de detaliu). 
1) releu (simbol general); 2) releu cu indicarea sensului înfășurării; 3) releu cu liberare întârziată; 4) releu cu liberare 
mult întârziată; 5) releu cu atracțiune întârzială; 6) releu cu airacțiune mult întârziată; 7) releu cronometic; 8) releu 
polarizat; 9) releu de curent alternativ; 10) releu insensibil la curent aliernativ; 11) releu cu două înfășurări active; 
12) releu cu două înfăşurări cu acțiune diferențială; 13) releu cu două înfășurări, dintre cari una e activă; 14) releu bimetal 
cu înfășurare separală; 15) releu bimetal cu înfășurare neseparală; 16) releu cu fluxuri concurente; 17) bobină termică 
de protecțiune; 18) paratrăsnet (simbol general); 19) paratrăsnet peniru un fir; 20) paratrăsne! între: două fire de 
pământ; 21) paratrăsnet în vid, 
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Planșa XVI. Simboluri în curenți slabi 
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XIV. Simboluri pentru instrumente de măsură electrice (a- monotilar; b- multifilar; c- detaliat). 
1) dispoziliv de măsură, în general; 2) dispozitiv de măsură: a — cu circuit de tensiune; f — cu circuit de cureni; 
3) dispozitiv de măsură pentru formarea de sumă sau diferență: a — cu două circuite de iensiune; B — cu două circu- 
ile de curent; 4) dispozitiv de măsură pentru produs sau raport: a — cu două circuite de tensiune; f — cu dovă 
circuite de curent; 5) dispozitiv de măsură pentru produs sau raport cu un circuit de tensiune și unu! de curent; 
6) instrument indicalor (simbol general); 7) insirument înregistrator (simbol general); 8) instrument contor (simbol 
general); 9) insirument de măsură; 10) instrument de măsură, conectat în serie; 11 a) instrument de măsură, conectat 
între conductoarele A și B; 11 B) câte un instrument de măsură, coneciał în serie pe conductoarele A și B; 12) instrument 
cu un dispozitiv de măsură; 13) instrument cu două dispozitive de măsură; 14) insirument cu treidispozitive de măsură; 
15) instrument cu două dispozitive de măsură, conectat în aceeași rețea; 16) instrument cu două dispozitive de măsură, 
coneciat în două rețele separa!e; 17) instrument cu dispozitive de măsură cu un circuit de tensiune; 18) insirument cu 
un dispozitiv de -măsură cu un circuit de curent; 19) instrument cu un dispozitiv de măsură cu două circuite de tensiune 
peniru sumă sau diferenţă; 20) instrument cu un dispozitiv de măsură cu două circuite de curent pentru sumă sau diferență; 


Planșa XVII. Simboluri în curenți slabi 
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XIV. Simboluri pentru insirumenie de mčsură electrice (a - monofilar; b - multifilar; c - delalial), (continuare). 
21) instrument cu un dispozitiv de măsură cu două circuite de tensiune pentru produs sau rapori; 22) instrument 
cu un dispozitiv de măsură cu un circuit de tensiune și unul de curent pentru predus sau raport; 23) instrument cu un 
dispozitiv de măsură cu două circuite de curent peniru sumă sau diferenţă şi cu un circuit de iensiune peniru produs sau 
raport; 24) insirument cu două dispozitive de măsură cu câte un circuit de tensiune pentru sume sau diferențe în 
circuite separate; 25) instrument cu două dispozitive de măsură cu câte un circuit de curent pentru sumă sau diferenţă, 
conectate in aceeași rețea; 26) insirument cu două dispozitive de măsură cu câte un circuii de curent pentru sume sau 
diferențe în circuite separate; 27) instrument cu două dispozitive de măsură cu câte un circuit de cureni și de tensiure 
peniru produs sau raport; 28) instrument cu trei dispozitive de măsură cu câte un circuit de tensiune pentru sume sau 
diferențe; 29) instrument cu irei dispozitive de măsură cu câte un circuit de tensiune și unul de curent pentru produs 
sau raport; 30) ohmmetru; 31) undametru; 32) galvanoscop; 33) galvanoscop diferențial; 34) fazmetru; 35) volimeiru 
electrostatic; 36) volt-ampermeiru, combinat; 37) buclă de oscilograt pentru măsurări de tensiure sau de curent; 38) buclă 
de oscilograt peniru măsurări de putere; 39) costimeiru; 40) sincronoscop; 41) termomeiru la distanță; 42 volimeiru; 
43) voltmetru diferențial; 44) walimetru pentru curent centinuu și alle:naiiv monofazai; 45) wallmetru peniru curent 
trifazat, cu patru conductoare (sarcini echilibrate); 46) wattmetru pentru curent irifazat, cu trei conductoare (sarciniechilibrate); 
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Planșa XVIII. Simboluri în curenţi slabi 


XIV. Simboluri pentru instrumente de măsură electrice (a- monotilar; b- multifilar; c- detaliat), (continuare). 


47) waltmetru pentru curent trifaza!, cu trei conductoare (sarcini echilibrate; cu rezistențele pentru punctul neutru în 
interior); 48) wattmetru peniru curent trifazat, cu patru conductoare (sarcini neechilibrate); 49) watimetru înregistrator 
pentru curent trifazat, cu trei conductoare (sarcini neechilibrate), antrenat prin motor; 50) volimetru de indicare a asimeiriei 
tensiunilor; 51) frecvenimeiru înregistrator, cu un întreruptor pentru valori minime şi maxime, dela 49 la 51 Hz, antrenat 
cu mecanism de ceasornic; 52) fre-vențmetiu înregistrator, cu înregisirator de timp, antrenat cu mecanism de ceasornic; 
53) zmpermetru înregistrator montat în serie, anirenat cu mecanism de ceasornic; 54) contor de amperi-ore; 55) contor 
de energie aclivă, pentru curent continuu sau alternativ monofazat, cu circuitul de tensiune legat în interior cu circuitul 
de cureni; 56) contor de energie activă, pentru curent continuu sau alternativ monofazat, cu ambele conductoare trecând 
prin dispozitivul de măsură, circuitul de tensiune fiind legat în interior cu circuitul de curent; 57) contor de energie 
aciivă, pentru curent alternativ trifazat cu trei conductoare (sarcină neechilibrată), cu dispozitivele de măsură în circuite 
separate; 58) contor de energie activă, peniru curent alternativ trifazat, sarcină neechilibrată, circuitele de tensiune fiind 
legate în interior cu circuilele de curent; 59) contor de energie activă, peniru curent alternativ. trifazat cu patru con- 
ductoare, sarcină neechilibrață, circuitele de tensiune fiind legate în interior cu circuitele de curent. 
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Planşa XIX. Simboluri pentru instalaţii și aparate de curenţi tari 
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|. Simboluri pentru elementele liniilor de transport şi distribujie a energiei electrice. 


1) linie electrică proiectată sau în construcție; 2) linie electrică aeriană (orice linie formată din conductoare neizolate 
e considerată linie aeriană); 3) linie el:ctrică aeriană cu un circuit; 4) linie aeriană cu un circuit de curent continuu, 
800 V, polul pozitiv (celălalt pol e pimântul), un coniuctor de 250 mm? cupru, 2 km lungime; 5) linia aeriană cu un 
circuit de curent trifazat, 50 Hz, 110 kV, cu trei conductoare de 70 mm? cupru și un conductor de protecţiune de 
35 mm? cțel; 6) linia aeriană cu un circuit monofazat, derivat dintr'un circuit de curent trifazat, 50 Hz,220V cu două 
conductoare de 25 mm? cupru, 0,8 km lungime; 7) linie aeriană cu două circuite de curent monofazat, derivate dintr'un 
circuit de curent trifazat, 50 Hz, 120V, fiecare cu două conductoare de 35 mm? cupru; 8) linie aeriană cu două circuite 
de curent irifazat, 50 Hz, 35 kV, unul cu trei conductoare de 50 mm?, celălalt cu trei conductoare de 35 mm? cupru, 50 tm 
lungime; 9) linie aeriană cu două circuit: de curent trifazat, 50 Hz, 110 kV, fiecar> cutrei conductoare de 120 mm? 
oțel-aluminiu, 80 km lungime; 10) lirie aeriană cu dcuă circuite de curent irifazat, 50 Hz, unul de 15 k'/, cu trei conductoare 
de 50 mm? cupru, celăialt de 380/220 V, cu trei conductoare de 25 mm? și un fir neutru de 16 mm? cupru; A linie 
aeriană cu două circuite de curent trifazat, 50 Hz, 208/120 V, unul cu trei conductoare de 50 mm? cupru, celălalt cu 
trei conductoare de 25 mm? cupru, comun ambelor circuiteunțir, neutru de 35 mm? cupru; 12) linie aeriană cu trei circuite 
de curent monofazat, 16,2/3 Hz, 15 kV, fiecare cu două cenductoare de 70 mm?, 10 km lungim=; 13) linie electri- subterană; 
14) linie electrică subterană cu două circuite trifazate; 15) linie subterană cu două circuite ce cu:ent continuu, primul 
440 V, două conductoare de 95 mm?, al doi'ea 110 V, două conductoare de 240 mm?, 0,6 km lungime; 16) linie electrică 
sub apă; 17) linie sub apă cu un circuit də curent continuu de 440,220 V, cu două conductoare de 50 mm? cupru 
și un conductor de nul de 35 mm? cupru; 18) linie electrică sub apă, cu trei circuite; 19) stâlp în general sau stâlp 
de susținere; 20) stâlp de întindere sau de capăt; 21) stâlp dublu; 22) stâlp A; 23) stâlp cutiu A; 24) stâlp proștit; 
25) stâlp ancorat; 26) stâlp portal; 27) stâlp portal d.blu A; 28) s'âlp de lemn; 29) stâlp de lemn în cleşte də beton; 
30) stâlp de oțel, în general; 31) stâlp din zătrele de oțel; 32) stâlp de bełcn armat; 33) stâlp din țeavă; 34) suport 
pe clădire; 35) stâlp de întindere, de oţel; 36) stâlp de întindere, din țeavă; 37) stâlp A, de lemn; 38) stâlp portal, de 
beton; 39) stâlp de întindere, din zăbrele de oțel; 40) stâlp de întindere, de beton armat; 
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|. Simboluri peniru elementele liniilor de transport şi distribuție a energiei elecirice (continuare). 
41) linie aeriană pe stâlpi de lemn; 42) linis aeriană pe stâlpi de oțel; 43) linie zeriană pe stâlpi din zăbrel> de oțel; 
44) linie aeriană pe stâlpi proptiţi; 45) linie aeriană pe stâlpi ancoraţi; 46) linie aeriană pe stâlpi de întindere, de 
beton; 47) linie aeriană pe stâlpi de capăt, din zăbrele de oțel; 48) cutie terminală pentru cabluri subterane; 49) manşon 
de legătură subterană; 50) manşon pentru o derivație subterană; 51) manşon pentru două derivații subterane; 52) cutie de 
distribuţie; 53) cutie de distribuție cu patru derivații; două circuite cu câte trei conductoare şi două cu câte două conduc- 
toare; 54) cutie de distribuție cu şase derivații; patru circuite cu câte trei conductoare și două cu câte două conductoare. 
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II. Simboluri pentru redresoare, pile; acumulatoare electrice. 
1) anod de excitație; 2) anod de aprindere; 3) anod de aprindere la fiecare pericadă; 4) redresor sau ondulor (simbol 
general); 5) redresor uscat; 6) redresor electrolitic; 7) redresor sau ondulor în vid, în gaze sau în vapori; 8) redresor cu 
licăriri; 9) redresor cu vapori de mercur cu catod lichid; 10) redresor cu vapori de mercur cu catod incandescent; 
11) element de pilă sau de acumulator (linia lungă, subțire, repr<zintă polul pozitiv); 12) baterie de pile sau de acumulatoare; 
13) baterie de pile sau de acumulatoare cu prize intermediare de tensiune; 14) baterie de acumulatoare cu reductor simplu; 
15) baterie de acumulatoare cu reductor dublu. 
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II. Simboluri peniru instalații interioare și peniru aparate statice de utilizare a energiei electrice. 
1) circuit (linie, conductă), cu două conductoare de polarități sau faze diferite; 2) circuit cu două conductoare, derivat 
dintr'un circuit cu trei conductoare; 3) conductă (linie) cu trei conductoare de polarități sau faze diferite; 4) conductă 
(linie) cu două conductoare de 120 mm? aluminiu; 5) conductă (linie) cu trei conductoare de 50 mm? cupru şi un fir 
neutru de 35 mm? cupru; 6) conductă cu trei conductoare de 6 mm?, așezată în tuburi izolante uşor protejate, sub ten- 
culală; 7) conductă venind de sus sau mergând în sus; 8) conductă în care energia merge în sus; 9) conductă în care 
energia vine de sus; 10) conductă venind de jos, mergând în jos; 11) conductă în care energia se transmite în jos; 
12) conductă în care energia vine de jos; 13) barele colectoare (irei faze) se reprezintă cu simbolul conductelor, dar 
în linii mult mai grase; 14) încrucișare fără legătură electrică a două linii (conducte) cu câte trei conductoare; 15) in- 
crucișare cu legătură electrică a două linii cu câte două conductoare; 16) așezarea conductei sau a conductorului pe 
izolatoare-suport; 17) aşezarea pe izolatoare role; 18) așezarea în tuburi izolante ușor protejate; 19) așezarea în tuburi 
de protecțiune; 20) așezarea în tuburi izolante de protecțiune etanșe; 21) așezarea sub tencuială (ingropată); 22) aşe- 
zarea pe tencuială (aparentă); 23) așezarea în conducte asemănătoare cablurilor; 24) aşezarea în cabluri; 25) branşament; 
26) tablou de distribuție, în general; 27) tablou de disiribuție, capsulat; 28) întreruptor monopolar (unipolar); 29) între- 
ruptor dipolar (bipolar); 30) întreruptor tripolar; 31) întreruptor de scară; 32) întreruptor în cruce; 33) întreruptor-buton 
sau buton de sonerie; 34) întreruptor de sarcină, în general; 35) întreruptor automat de supraintensitate; 36) intreruptor 
automat de tensiune nulă; 37) întreruptor slea-triunghiu; 38) înlreruptor cu timp; 39) siguranță; 40) siguranță bipolară de 
25 A; 41) siguranţă cu fuzibil cu semnalizare; 42) comutator; 43) reostat de pornire; 44) priză; 
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Ill. Simboluri pentru instalații interioare și pentru aparate statice. de utilizare a energiei electrice (continuare). 
45) priză cu contact de rotecțiune; 46) corp de iluminat (də ex. cu trei lămpi); 47)' transformator de 
sonerie (de ex. cu 220 V în primar și 6 V în secundar); 48) sirenă; 49) hupă (claxon); 50) ceas electric 
princizal; 51) ceas electric secundar; 52) lampă, în general; 53) lampă cu incandescenţă; 54) lampă cu arc electric; 
55) lampă cu arc electric în spațiu închis; 56) lampă cu luminescență sau cu fluorescerţă; 57) lampă cu lumines- 
cență sau cu fluorescență, cu electrozi încălziţi; 58) lampă de semnalizare, în gensral; 59) lampă cu întreruptor; 
60) lampă de siguranță; 61) elemente reflectoare pentru lămpi electrice; 62) carcasă difuzoare; 63) proiector; 64) tub 
luminos; 65) corp de iluminat cu n lămpi; 66) carcasă deschisă; 67) carcasă deschisă, refractară sau calorifugă; 68) car- 
casă deschisă cu conţinut lichid sau solid (șarjă): a) fără căptușeală refractară sau calorifugă; f) cu căptușeală refrac- 
tară sau caloritugă; 69) carcasă închisă; 70) carcasă închisă, refractară sau caloritugă; 71) element solid pentru acumu- 
latoare de căldură; 72) în-ălzitor electric; 73) încălzitor electric de apă, cu rezistenţă în carcasă închisă calorifugă; 
74) aparat de încălzit, cu rezistenţă și cu element solid de acumulare a căldurii; 75) aparat de încălzit cu rezistență 
în carcaşă deschisă; 76) radiator termic în carcasă deschisă, cu reflector; 
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Planșa XXIII. Simboluri pentru instalaţii și aparate de curenți tari 


III. Simboluri pentru instalaţii interioare și pentru aparate statice de utilizare a energiei electrice (continuare). 
77) cuptor de inducție cu cuvă refractară deschisi: a) fără mizz de fir; B) cu miez de fier; 78) cuptor cu rezistență 
în carcasă refractară deschisă; 79) cuptor cu rezistență în carcasă refractară închisă și cu atmosferă de hidrogen: a) fără 
circulație de hidrogen; f) cu circulaţie de hidrogen; 80) cuptor cu rezistență formată din șarjă, în cuvă deschisă, cu 
doi electrozi; 81) cuptor cu rezistență de încălzire (carcasă închisă): a) prin radiație și convecţie; f) prin conducție 
directă; y) prin conducție indirectă; 82) cuptor de radiație cu arc în aer, în carcasă ref:actară deschisă; 83) cuptor 
cu arc în aer, cu un electrod, fund și șarjă conductoare, în carcasă refractară deschisă; 84) cuptor cu arc trifazat, 
între trei electrozi și șarjă conductoare (ex.: 1800 kVA, 120 V, 50 Hz). 
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IV. Simboluri pentru uzine (a), stații (b) și posturi de transtormare. 
1) uzină și stațiune electrică (semn general); 2) uzină electrică și stațiune electrică exterioară; 3) uzină electrică și stațiune 
electrică interioară; 4) uzină electrică și stațiune electrică subterană; 5) uzină electrică şi staţiune clectrică mobilă; 6) post 
de stilp; 7) post pe n stâlpi; 8) uzină termoelectrică: 9) uzină hidroelectrică; 10) uzină mixtă (termică și hidraulică), 
electrică; 11) uzină electrică eoliană; 12) stațiune sau post de conexiune cu separatori; 13) stațiune sau post de conexiuni 
cu întreruptoare; 14) stațiune sau post de transformare; 15) stațiune de redresoare cu vapori de mercur; 16) stațiune de 
acumulatoare; 17) stațiune cu grupuri rotative, 
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V. Simboluri pentru aparate de conectare (a - monofilar; b - multifilar). 
1) contact de separator: a - partea fixă (furca), B- partea mobilă (cuțitul); 2) contactor deschis și închis; 3) contactor, 
simbol special pentru scheme desvoltate; 4) coniactor cu întrerupere automată, deschis și închis; 5) element de 
conectare mobil, acționat automat: a- în general; B - la supracureni; y - la scăderea intensității curentului; 5 - la 
curent invers; e - la supratensiune; ç - la scăderea tensiunii; 6) element de conectare mobil, cu funcționare temporizată 
în mişcarea sa: a - dela dreapta la stânga; f - dela stânga la dreapta; y - în ambele sensuri; 7) contacte pentru 
comutatoare sau controlere cu mai multe poziiii; 8) contact auxiliar deschis, în starea de repaus a aparatului: a - deschis, 
B - închis; 9) contact auxiliar închis, în starea de repaus a aparatului: a - închis;  - deshcis; 10) ruptor, închis și 
deschis; 11) ruptor, simbol specia pentru scheme desvoltate; 12) întreruptor manual deschis și închis; 13) întreruptor 
manual unipolar, în aer; 14) întrerupter manual bipolar, în aer; 15) întreruptor manual tripolar, în aer; 16) întrerupior 
manual iripolar, în aer, cu coarne; 17) întreruptor manual în uleiu; 18) întreruptor manual în uleiu, monopolar; 
19) întreruptor manual în uleiu, bipolar; 20) întreruptor manual în uleiu, tripolar; 21) întreruptor automat, deschis și 
închis; 22) întreruptor automat de fine de cursă, deschis şi închis; 23) întreruptor automat în aer, unipolar; 
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Planşa XXV. Simboluri pentru instalaţii și aparate de curenți tari 
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V. Simboluri peniru aparate de conectare (a — monofilar; b — muliifilar), (continuare). 


24) întreruptor automat în aer, bipolar; 25) întreruptor automat în aer, tripolar; 26) întreruptor automat în uleiu, unipolar; 
27) întreruptor automat în uleiu, bipolar; 28) întreruptor automat în uleiu, tripolar; 29) întreruptor sau comutator stea- 
triunghiu; 30) separator, simplă separare, culi! articulat, deschis și închis; 31) separator monopolar, simplă separare, cuțit 
articulat; 32) separator bipolar, simplă separare, culit articulat; 33) separator tripolar, simplă separare, culit articulat; 
34) separator, dublă separare, cuți! amovibil, deschis și închis; 35) separator unipolar, dublă separare, cuțit amovibil; 
36) separator bipolar, dublă separare, cuțit amovibil; 37) separator tripolar, dublă separare, cuțit amovibil; 38) separator 
unipolar rotativ, dublă separare; 39) separator bipolar rotativ, dublă separare; 40) separator tripolar rotativ, dublă 
separare; 41) comulator rotativ manual, cu două poziții, cu întrerupere a circuitului la trecerea dela o poziție la alla; 
42) comutator rotativ manual, cu două poziții, fără întreruperea circuitului la trecerea dela o poziție la alta; 43) comutator 
rotativ manual, cu două poziții, unipolar, fără întreruperea circuitului la trecerea dela o poziţie la alta; 44) comutator 
rotativ manual, cu două poziţii, bipolar, fără întreruperea circuitului la trecerea .dela o poziție la alta; 45) comutator 
rotativ manual, cu două poziții, tripolar, fără întreruperea circuitului la trecerea dela o poziție la alta; 46) comutator- 
întreruptor rotativ manual, cu două poziții, monopolar; 47) comutator-întreruptor rotativ manual, cu trei poziții, unipolar; 
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Planșa XXVI. Simboluri pentru instalaţii și aparate de curenți tari 


55 


V. Simboluri pentru aparate de conectare (a - monotilar, b - multitilar), (continuare). 
48) comutator-intreruptor rotativ manual, cu două poziţii, bipolar; 49) comutator-întreruptor rotativ manual, cu 
trei poziţii, bipolar; 50) comutator-întreruptor basculant manual, unipolar; 51) comutator-întreruptor basculant 
manual, bipolar; 52) comutator-separator rotativ, cu două poziţii; 53) comutator-separat>r rotativ, cu d>uă poziţi; 
54) comutator-separator rotativ, bipolar, cu două poziţii; 55) comutator-separator rotativ, tripolar, cu doui poziții; 
56) cemutator-separator basculant, unipolar; 57) comutator-separator basculant, bipolar; 58) comutator basculant manual, 
cu două poziții, u-ipolar, fără întreruperea circuitului la trecerea dela o poziția la alta; 59) comutator basculant 
manual, cu două poziții, tripolar, fără întreruperea circuitului la trecerea dela o poziţie la alta. 
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VI. Simboluri pentru reprezentarea diferitelor fəluri de acţionare a aparatelor de conectare. 
1) acţionare manuală; 2) acţionare prin pedală; 3) acţionare prin servomotor (în general); 4) acţionare prin electro- 
magnet; 5) acţionare prin motor electric; 6) acţionare prin arc cu armare manuală; 7) acţionare prin arc cu armare 
electrică; 8) acțicnare în funcțiune de o mărime fizică (temperatură, debit, timp, etc.); 9) acţionare prin presiune de 
lichid sau de gaze. 


Planșa XXVII. Simboluri pentru instalaţii termice 
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l. Simboluri pentru conducte. 
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1) abur; 2) apă de alimentare; 3) condensat; 4) apă bruiă; 5) apă epurată; 6) soluții chimice; 7) purjă, leșie, evacuiri; 
8) impuls de reglaj; 9) gaz; 10) aer; 11) gaz= de ardere; 12) uleiu; 13) cărbune; 14) combustibil lichid; 15) Izgătura între 
două conducte încrucişale; 16) încrucișare tără legătură; 

carea simpliticală a conductelor cari pătrund separat într'un gazeiticator. 
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17) indicarea simplificată a conductelor în paralel; 18) irdi- 
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II. Simboluri pentru căldări de abur. 
1) căldare de abur (tără supraincălziter); 2) supraîncălzitor intermediar (cu gaze de ardere); 3) economizor; 4) căldare de 
abur cu supraîncălzitor; 5) căldare de abur cu preîncălzitor de aer; 6) căldare cu focar de cărbune pulverizat; 7) căl- 
dare cu grătar; 8) căldare cu focar de gaze; 9) căldare cu focar de combustibil lichid; 10) căldare cu colector (tobă 
colectoare); 11) căldare cu trecere forțată. 


1) condensator de suprafață în circuit deschis; 


EN 


ni. Simbolu: i peniru condensatoare, 


2) condensator de suprafață în circuit închis; 3) condensalor cu 


amestec; 4) condensator da suprafață în două circulte; 5) evacuarea în atmosferă. 
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IV. Simboluri pentru schimbătoare de căldură. 
1) schimbător de căldură prin suprafață; 2) supraîncălzitor de abur cu condensarea aburului; 3) supraîncălzitor de abur 
fără condensarea aburului; 4) preîncălzitor de apă, de suprafaţă, cu abur; 5) preincălzitor de apă, de suprafaţă, cu apă; 
6) preîncălzitor de apă, cu amestec; 7) schimbător de căldură, pentru gaze; 8) răcitor de abur cu injecție de apă; 
9) răcitor de abur prin conducerea aburului sub apă; 10) turn de răcire; 11) distilator (vaporizator) de suprafaţă; 12) eva- 
cuator de purjare (expandor); 13) separator de uleiu din bur; 14) separator de apă din abur; 15) suflător de funingine; 
16) consumator de abur (simbol general), sau consumator de abur, fără suprafață de încălzire; 17) consumator de abur, 
cu suprafață de încălzire și condensarea aburului; 18) consumator de abur, cu suprafață de încălzire și tără condensarea 
aburului. 
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V. Simboluri peniru rezervoare și acumulatoare. 
1) rezervor deschis; 2) rezervor închis, fără presiune; 3) rezervor închis, cu saltea de abu; 4) rezervor de apă sub pre- 
siune; 5) rezervor de apă cu preîncălzitor cu amestec și degazeiticator; 6) acumulator de căldură cu cădere de presiune. 
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Planșa XXIX. Simboluri peniru instalaţii termice 
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VI. Simboluri peniru motoare cu abur. 
d mthă (simbol general); 2) turbină cu abur; 3) turbină cu gaze; 4) turbină cu abur, cu două corpuri; 5) turbină cu 
abur, cu două corpuri, cu dublu flux la partea de joasă presiune; 6) turbină cu abur, cu două corpuri, cu supraîncălzire 
intermediară; 7) turbină cu abur, cu prize nereglabile; 8) turbină cu abur, cu priză reglabilă; 9) turbină cu abur, cu priză 
reglabilă, cu ventil de reglaj prin separarea turbinei în corpuri; 10) turbină cu abur, cu două presiuni. 
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VII. Simboluri pentu regiare. 
1) se deschide la creșterea presiunii, a temperaturii sau a nivelului; 2) se deschida la scăderea presiunii, a temperaturii 
sau a nivelului; 3) se deschide când presiunea depăşeşte . :; 4) se deschide când presiunea scade sub .-.; 5) se închide 
când presiunea depășește ».; 6) se închide când presiunea scade sub -.:; 7) regulator, în general; 8) regulator de 
vitesă; 9) regulator de temperatură; 10) regulator pentru nivelul apei; 11) supapa de reducere se dorchi? la creș- 
terea pe ia conducta a; 12) supapa de reducere se deschide la scăderea presiunii în conducta b; 13) turbină cu 
contrapresiune, cu reglarea contrapresiunii; 14) turbină cu condensajie, cu reglarea turației; 15) supapă de reducere 
cu răcitor de abur, care reglează automat temperatura aburului după răcitor (se deschide la scăderea presiunii în con- 
ducta b, dar se deschide independent, când presiunea din conducta a depășește o anumită valoare); 16) supapă de 
reducere cu răcitor de abur, pentru reglarea nivelului apei, răcitorul fiind deschis la creșterea presiunii în conducta a, 
și închis (independent) când presiunea în conducta b depășește o anumită valoare, Răcitorul de abur adaugă abur 
saturat şi regulatorul de temperatură menține temperatura constantă, prin variația poziției clapetei de reglare, 
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Planșa XXX. Simboluri pentru instalaţii termice 
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VIII. Simboluri pentru instalații de încălzire centrală. 
1) țeavă încălzitoare netedă orizontală; 2) baterie de țevi încălzitoare, orizontală; 3) baterie de țevi încălzitoare, ver- 
ticală; 4) țeavă cu aripioare; 5) baterie de tevi cu aripioare; 6) radiator; 7) rezervor de apă caldă; 8) priză de apă 
caldă; 9) distribuitor; 10) separator de apă; 11) arzător de păcură, gaz; 12) sifon de condensație; 13) aparat de con- 
densaţie 14) umidițicator; 15) separator de uleiu; 16) filtru pentru impurități; 17) vas de expansiune; 18) vas de aerisire; 
19) aparat de contracurent; 20) boiler; 21) termostat; 22) termometru 23) acuastat; 24) pirostat. 
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IX. Simbcluri peniru instalații de preparare chimică a apei. 

1) instalaţie de irałare chimică a apei (simbol general); 2) rezervor de reacție; 3) rezervor de amestec, cu preîncălzire 
în cascadă; 4) agitaior (peniru soluție de Na;CO;); 5) distribuitor peniru dozare, cu o cale; 6) distribuitor peniru do- 
zare, cu trei căi; 7) dozator; 8) dozator cu dovă soluții chimice; 9) saturator de var; 10) filtru de apă (litera indică 
substanțe de umplere: N-nisip, P-permutit, w-wolfatit, etc.); 11) filtru cu două straturi, 
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Planșa XXXI. Simboluri pentru scheme de circuite 


l. Simboluri pentru conducte (a — cu flanşă; b — cu mută; c — cu filet). 
1) conductă (tub, țeavă); 2) conductă (iub, țeavă) izolată; 3) flanșă; 4) manşon (mută); 5) tub (țeavă) cu flanșă, re- 
spectiv cu manșon (mulă) sau cu cap filetat; 6) iub (țeavă) cu două flanșe sau cu capete filetate; 7) tub (țeavă) cu flanșă 
şi cu manșon; 8) legătură cu flanșă; 9) legătură cu manşon (mută); 10) legătură cufilet; 11) legătură prin sudură; 12) punct fix; 
13) suport mobil; 14) suport de ghidare. 
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II. Simboluri pentru ramificații (a — cu flanşă; b — cu mută; c — cu filet), 
1) ramificație simplă la 90°; 2) ramificație dublă la 90°; 3) ramificație simplă la 30°, 450, 680; 4) ramificaţie dublă la 
300, 450, 680; 5) ramiticaţie-coljar (în plane diferite); 6) ramificație simplă, cu flanșă și cu mută la 90%; 7) ramificație 
dublă, cu flanșe și cu mufe, la 90°; 8) ramificație simplă, cu flanșă și cu mută, la 30°, 450, 689; 9) ramificație dublă 

cu flanșe și cu mufe, la 30°, 450, 68°; 10) ramificație simplă curbată; 11) biturcaţie; 12) biturcaţie cu corp sferic. 
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Planșa XXXII. Simboluri pentru scheme de circuite 
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III. Simboluri pentru curbe și coturi (a — cu flanșă; b — cu mufă; c — cu filei). 
1) curbă cu flanșă, respectiv cu mută sau cap filetat; 2) curbă cu couă flanșe, respectiv mufe sau capet» filetate; 3) cot 
la 900, cu o flanșă, respectiv mută sau cap filetat; 4) cot la 90°, cu două flanșe, respectiv mute sau capete filetate; 
5) cot la 75%; 6) cct la 609; 7) cot la 45%; 8) cot la 30%; 9) cot la 90%, cu picior; 10) cot la 900, cu picior, flanșă și mută 
pentru hidrant subteran; 11) curbă dublă; 12) cot dublu. 
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IV. Simboluri peniru teuri (a — cu flanșă; b — cu mută; c — cu filet). 
1) teu (simbol general); 2) teu cu ramificaţie la 909; 3) teu cu corp sferic; 4) teu cu brațe curbate; 5) teu cu corp 
conic; 6) teu cu mute și cu flanșă. 
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V. Simboluri pentru cruci (a — cu flanșă; 0 — cu mută; c — cu filet). 
1) cruce (simbol general); 2) cruce cu ramificaţie la 909; 3) cruce cu corp sferic; 4) cruce cu flanșe și cu mute diferite; 
5) cruce cu corp conic; 6) cruce cu mufe și cu flanșe. 
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Planșa XXXIII. Simboluri pentru scheme de circuite 


VI. Simbcluri pentru reducții (a — cu flanșe; b — cu mută; VIII. Simboluri pentru manşoane (a — cu flanşe; 


c — cu filei). edi, 
1) reducţie cu flanșe sau cu mute; 2) reducții excentrice, cu flanșe sau za ul i jul) 


cu mufe; 3) curbă redusă, 1) manşon monobloc; 2) manşon din două bucăţi; 


= 3) şi4) manşoane cu stuţ; 5) și 6) manşoane de 
protecțiune, tăiate transversal, respectiv longitudinal. 
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VII. Simboluri pentru compensatoare de dilatație și de reglare. IX. Simboluri peniru mute și flanșe. 
1) compensatorcu bucea; 2) compensator cu punci fix; 3)ccmpensator 1) mută dublă; 2) mută și contrapiuliță; 3) flanșă 
cu membrană; 4) liră de dilataţie; 5) teu de reglaj; 6) mută de reglaj. oarbă plană; 4) flanșă oarbă curbată. 
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X. Simboluri peniru piese accesorii (a — cu flanṣă; b — cu mută; c — cu filet). 
1) piesă de curățire; 2) curbă de etaj; 3) piesă cu flanșă cu îngroșeri; 4) sifon; 5) sifon general (cu sau fără capac de 
curățire); 6) capac; 7) dop cu mută sau cu filet; 8) niplu; 9) piuliță olandeză; 10) clapetă; 11) plutitor; 12) conira- 
greutate; 13) resort de încărcare) 14) pălărie (apărătoare de”ploaie). 
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Planșa XXXIV. Simboluri pentru scheme de circuite 
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XI. Simboluri pentru întreruptoare (robinete și reținštoare) XII. Simboluri pentru înireruptoare (refinštoare și robinete) 
și dispozitive de acţionare cu clapetă 
(a — cu flanșă; b — cu filet), (a — cu flanşă; b — cu filet), 
1) robinet; 2) dispozitiv de acţionare manual; 3) dispozitiv 1) reținător cu supapă; 2) reținător cu clapetă; 3) robine 
de acţionare mecanizat; 4) robinet cu acţionare manuală; cu clapetă. 


5) robinet cu acţionare mecanizată, 
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XIII. Simboluri pentru valve də siguranță 
(a — cu fianșă; b — cu filet), 
1) siguranță cu supapă, dreaptă, cu contragreutate; 2) siguranț cu supapă, colțar, cu contragreutate; 3) sisuranță cu 
supapă, cu descărcare, cu contragreutate; 4) siguranță cu supapă, dreaptă, cu plutitor; 5) siguranță cu supapă, colțar, 
cu plutitor; 6) siguranță cu supapă, dreaptă, cu resort; 7) siguranţă cu supapă, colțar, cu resort; 8) siguranță cu supapă, 
cu descărcare, cu resort. 
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XIV, Simboluri pentru sorburi (a — cu flanșă; b — cu filet). XV. Simboluri pentru hidranți. 
1) sorb fără clapetă; 2) sorb cu clapetă. 1) hidrant de suprafață; 2) hidrant subteran de incendiu; 3) hidrant 


de grădină; 4) coloană de alimentare cu apă (hidraulică). 
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Planșa XXXV. Simboluri pentru scheme de circuite 
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XVI. Simboluri peniru robinete cu supapă 
(a — cu flanșă; b — cu filet). 
1) robinet cu supapă, drept; 2) robinet cu supapă, drept, cu descărcare; 3) robinet cu supapă, cclțar, fără descărcare; 
4) robinet cu supapă cu trei căi; 5) robinet cu supapă pentru concesie (de apă); 6) robinet cu supapă, de serviciu; 
7) robinet cu supapă, dublu serviciu; 8) robinet cu supapă, cu duș (sită); 9) robinet cu supapă, de lavabou; 10) robinet 
cu supapă, de pisoar; 11) robinet cu supapă, de radiator (de reglaj), colțar, respectiv drept; 12) robinet cu supapă, də 
aerisire; 13) robinet cu supapă, automat, de aerisire; 14) baterie de robinete de amestec. 
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XVII. Simboluri peniru robinete cu cep XVIII. Simboluri peniru robinete cu sertar (vană) 
(a — cu flanșă; b — cu filet). (a — cu flanșă; b — cu filet). 
1)robinet cu cep drept; 2) robinet cu cep de golire; 3) robinet 1) robinet cu sertar (vană); 2) robinet cu sertar (vană) cu 
cu cep cu trei căi. acţionare electrică; 3) robinet! cu sertar (vană) cu acţionare 


mecanică, 


Planșa XXXVI. Simboluri pentru instrumente de măsură 
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|. Simboluri pentru instrumenie de măsură. 
1) instrument de măsură; 2) instrument de măsură, montat pe o conductă de gaz, cu indicarea mărimii măsurate (de 
ex. % CO»); 3) instrument de măsură, montat pe o conductă de abur, cu indicarea mărimii măsurate (de ex.*C); 4) ter- 
mometru cu mercur (moniat pe o conductă de apă); 5) termoelement (moniat pe o conductă de abur); 6) termometru 
cu rezistență (montat pe o conducti de abur); 7) diafragmă de măsurare cu orificiu calibrat (montat pe o conduciă de 
apă); 8) tub Venturi (montat pe o conductă de abur); 9) tub Venturi, înregistrator; 10) tub Venturi, cu indicarea debitului; 
11) măsurător de presiune (manometru, vacuummetru); 12) măsurător de presiune, înregistrator; 13) contor de abur sau 
de apă; 14) contor de abur sau de apă, înregistrator; 15) contor înregistrator, cu indicarea debitului; 16) tahometru; 
17) instrument pentru măsurarea conductibilităţii apei; 18) semn pentru indicarea nivelului unui lichid; 19) simbol pentru 
transmiterea la distanță a mărimii măsurate (în afara aparatului); 20) simbol peniru instrument indicator (în interiorul 
aparatului); 21) simbol pentru instrument înregistrator (în interiorul aparatului); 22) debitmetru cu înregistrator la 

distanță și cu contor; 23) comutator pentru mai multe măsurări. 


ll. Simboluri pentru aparate accesorii. 
1) ejector; 2) ejector de abur; 3) ejector de apă; 4) injector de alimeniare; 5) reductor de presiune (vârful în direcția 
reducerii presiunii); 6) oală de condensațis; 7) prea-plin într'un rezervor; 8) filtru. 
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Planșa XXXVII. Simboluri pentru instalaţii sanitare 


| 
| 
| 


E 
P & | 


e TER LI. 
(m) 


Z 

pr D 9, Maud. 

ag 

isa „E, N. 
o 


2 As "Ac 


Cr GL. 
e a. a. = y 
E, g, f a (J: 
©, o, g, H g 
OME A, y, 17, 
o, E, sp 


I. Simboluri peniru instalaţii sanitare (a— reprezentare în plan; b — din față; c — laterală). 


1) cuvetă semicirculară; 2) cuvetă dreptunghiulară; 3) spălător de bucătărie; 4) spălttor dublu de bucătărie; 5) lavabou; 
6) separator de grăsime; 7) sifon de pardoseală rolund; 8) sifon de pardoseală pătrat; 9) fântână de perete; 10) fântână 
cu picior; 11) cișmea cu pârghie; 12) pisoar; 13) cadă de baie; 14) cadă de baie înzidită; 15) duş; 16) cazan de baie; 


17) rezervor simplu peniru closet; 18) rezervor automat pentru closet; 19) closet cu scaun; 20) closet fără scaun; 


21). bideu. 


Planșa XXXVIII. Simboluri pentru organe de mașini 


o OF 
m toe 


l. Simboluri pentru mișcări și traiectorii. 
1) mişcare rectilinie continuă; 2) mişcare rectilinie alternativă („du-te, vino“); 3) rotaţie într'un singur sens; 4) rotație 
alternativă comandată; 5) mișcara oscilantă; 6) mişcări de rotaţie ale arborilor; 7) traiectoria unui punct mobil. 
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Il. Simboluri peniru axe, arbori, osii, tije sau bare. 
1) arbore, osie, tijă; 2) arbore cu un cot; 3) arbore cu mai multe coturi; 4) arbore cu un cot, cu bielă montată; 5) ar- 
bare cu mai multe coturi, cu biele montate; 6) arbore cu cot cu coniragreutate rigidă, respectiv pendulară și cu biele 
moniate; 7) tijă incastrată, braț incastrat; 8) tijă cu mișcare alternativă, cu reazem de ghidare; 9) tijă cu ghidare prin 
role paralela, conjugate; 10) tijă cu ghidare prin role paralele, în zig-zag arbore; 11) de transmisiune suspendai; 12) ar- 
bore de transmisiune pe console; 13) arbore de transmisiune rezema! pe capre; 14) arbore de transmisiune susținut pe 
stâlpi. 


